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A 


L'Étude  des  Causes  de  la  Cécité 


Le  courant  d'opinion  qui,  depuis  quelques  années,  va  s"ac- 
centuant  en  faveur  des  études  ophthalmologiques,  s'est  fait 
sentir  jusque  dans  les  régions  administratives,  pourtant  si 
lentes  à  s'émouvoir,  et  l'on  vient  de  voir  un  ministre,  préoc- 
cupé du  sort  des  malheureux  atteints  d'affections  oculaires, 
fonder  à  Paris  une  nouvelle  clinique,  obtenir  des  chemins 
de  fer  une  réduction  sur  le  prix  des  places,  en  faveur  des 
malades  qui  demanderaient  à  s'y  rendre,  et  même,  chose 
assez  imprévue,  lancer  une  circulaire  pour  enseigner  aux  po- 
pulations le  traitement  de  certaine  ophthalmie. 

Les  journaux  n'ont  pas  manqué  de  rééditer,  à  ce  propos, 
les  statistiques  relatives  au  chiffre  des  aveugles  en  France 
et  à  l'étranger,  aux  causes  de  la  cécité,  etc.  ;  et  chacun  a  pu 
lire  dans  maintes  publications  périodiques,  que  l'ophtlialmie 
purulente  des  nouveaux-nés,  celle  visée  précisément  par  la 
circulaire  ministérielle  en  question,  figure  pour  un  tiers 
parmi  les  causes  de  cécité. 


Cette  proportion  m'a  paru  tout  d'abord  excessive.  Toute- 
fois, en  matière  de  statistique,  il  serait  imprudent  de  s'en 
rapporter  à  une  impression  personnelle;  le  dépouillement 
d'un  grand  nombre  de  faits  peut  seul  permettre  de  formuler 
des  conclusions. 

Avant  d'entreprendre  un  travail  de  ce  genre,  j'ai  cherché 
à  savoir  sur  quelles  bases  s'appuient  les  statistiques  offi- 
cielles. J'ai  interrogé,  à  cet  effet,  plusieurs  de  mes  confrères 
exerçant  à  la  ville  ou  à  la  campagne  ;  aucun  d'eux  n'a  jamais 
été  appelé  à  fournir  à  l'Administration  des  renseignements 
de  ce  genre,  ce  qui,  du  reste,  eût  été  fort  difficile.  Les 
agents  chargés  du  recensement  de  la  population,  sont-ils  en 
même  temps  chargés  de  recueillir  les  matériaux  de  ces  sta- 
tistiques? Je  l'ignore;  mais  on  conviendra  que  de  pareils  do- 
cuments auraient  une  valeur  bien  médiocre,  car  parfois  rien 
n'est  plus  difficile,  même  pour  un  oculiste,  que  de  remonter 
aux  causes  de  la  cécité,  surtout  si  elle  date  des  premières 
années  de  la  vie. 

Je  suis  porté  à  croire  que  les  chifi'res  administratifs  se 
rapportent  uniquement  aux  aveugles  recueillis  dans  les  éta- 
blissements de  bienfaisance  :  Quinze-Vingt,  Jeunes-Aveu- 
gles, etc.  Dans  ce  cas,  la  proportion  de  33  p.  100,  attribuée 
à  l'ophthalmie  purulente  des  nouveaux-nés,  peut  approcher 
de  la  vérité  ;  mais  il  n'en  est  plus  de  même,  certainement, 
si  l'on  considère  l'ensemble  des  cas  de  cécité.  Cela  tient  à  ce 
que  les  personnes  qui  ne  deviennent  aveugles  qu'assez  tard 
vont  rarement  dans  les  asiles  destinés  aux  incurables  et,  en 
tous  cas,  y  sont  reçues  en  proportion  beaucoup  moindre  que 
les  enfants.  Ces  derniers,  s'ils  perdent  la  vue  dans  les  Ma- 
ternités ou  dans  les  hôpitaux  ;  s'ils  appartiennent  à  des  fa- 
milles indigentes  et,  à  plus  forte  liaison,  s'ils  se  trouvent 
placés  dans  la  catégorie  des  enfants  abandonnés,  tombent 
forcément  à  la  charge  de  l'État  ou  des  communes,  obligés, 
dès  lors,  de  les  placer  dans  les  établissements  destinés  à  re- 
cevoir ces  malheureux. 

Au  contraire,  les  adultes  qui  deviennent  aveugles  trou- 
vent, la  plupart  du  temps,  aide  et  assistance  dans  leur  en- 
tourage; quelques-uns  peuvent  encore  exercer  de  petits 
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métiers  qui  les  aident  à  vivre.  Enfin,  si  la  perte  de  la  vue  ne 
survient  qu'à  un  âge  avancé,  un  certain  nombre,  même  dans 
la  classe  ouvrière,  ont  amassé  un  léger  patrimoine  qui  leur 
permet  de  se  suffire,  tant  bien  que  mal.  De  là,  il  résulte  que 
les  cas  de  cataracte,  de  glaucome,  de  maladies  du  fond  de 
l'œil,  sont  relativement  rares  dans  les  asiles  d'aveugles,  ce 
qui  fausse  complètement  les  statistiques. 

Enfin,  les  données  administratives  ne  portent,  selon  toute 
apparence,  que  sur  la  classe  ouvrière,  laissant  de  côté  les 
aveugles  qui  n'ont  pas  besoin  de  recourir  à  l'assistance  pu- 
blique. 

Dans  la  statistique  qui  fait  l'objet  de  ce  travail,  je  me  suis 
eff'orcé  d'échapper,  dans  la  mesure  du  possible,  aux  causes 
d'erreur  que  je  viens  de  signaler.  Je  me  trouve  placé,  sous  ce 
rapport,  dans  des  conditions  particulièrement  favorables,  en 
ce  sens  qu'avant  de  venir  prendre  à  Bordeaux  la  direction 
du  service  d'ophtalmologie  de  la  Faculté  de  médecine,  j"ai 
dirigé  à  Paris,  pendant  plusieurs  années,  une  clinique  libre, 
très  fréquentée.  En  outre,  j'ai  eu  à  ma  disposition  les  regis- 
tres de  mon  excellent  maître  et  ami  le  docteur  Giraud-Teu- 
lon,  fondateur  de  la  clinique  dont  je  viens  de  parler. 

Mes  observations  portent  donc,  non-seulement  sur  des 
malades  appartenant  à  des  régions  assez  dissemblables,  sous 
beaucoup  de  rapports,  mais  encore  sur  des  malades  vus  par 
d'autres  que  par  moi.  La  chose  a  une  certaine  importance  ; 
tous  les  médecins,  en  effet,  peuvent  ne  pas  être  d'accord  sur 
l'interprétation  des  faits  qui  ont  amené  la  perte  de  la  vue  : 
telle  opacification  du  cristallin,  compliquée  de  lésions  des 
membranes  internes,  rangée  par  les  uns  avec  les  iritis  ou 
les  choroïdites,  pourra  être  classée,  par  les  autres,  avec  les 
cataractes  proprement  dites.  Je  tenais  donc  beaucoup  à  pou- 
voir comparer  les  faits  qui  me  sont  personnels  avec  ceux 
recueillis  par  d'autres  spécialistes  ;  mais,  vérification  faite, 
il  ne  semble  pas  qu'il  y  ait  de  difi'érence  bien  notable.  En 
parcourant  les  tableaux  que  j'ai  dressés,  on  pourra  se  con- 
vaincre que  l'écart  entre  les  séries  1  et  2  (Giraud-Teulon  et 
Badal),  n'est  pas  plus  considérable  qu'entre  les  séries  2  et  3, 
qui,  toutes  les  deux,  me  sont  propres.  C'est  pourquoi,  bien 


qu'ayant  à  ma  disposition  plusieurs  milliers  de  faits  apparte- 
nant à  M.  Giraud-TeulonJ'ai  cru  pouvoir  me  limiter  à  1,500. 

Une  question  se  posait  tout  d'abord.  Pour  avoir  une  sta= 
tistique  s'appliquant  à  toutes  les  classes  de  la  société,  dans 
quelle  proportion  convenait-il  de  faire  figurer  les  malades 
qui  se  présentent  aux  consultations  privées,  à  côté  de  ceux 
qui  viennent  aux  consultations  gratuites,  ou  sont  admis  dans 
les  services  hospitaliers  ?  D'après  mes  observations  person- 
nelles, et  d'après  les  renseignements  que  j'ai  recueillis  au- 
près de  spécialistes  placés  à  la  tête  de  cliniques  importantes, 
cette  proportion  serait  d'un  cinquième,  en  moyenne. 

Au  total,  ma  statistique  porte  sur  7,500  malades.  J'ai  été 
amené  à  les  diviser  en  séries  de  1,500,  par  cette  raison  que 
le  nombre  des  maladies  ophthalmiques  observées  au  dispen- 
saire de  l'hôpital  St-André,  depuis  le  début  de  nos  consulta- 
tions, vient  d'atteindre  précisément  ce  chiiFre  (1).  Deux  autres 
séries  sont  tirées  de  mes  registres  de  Paris  ;  la  dernière  a 
trait  à  1,500  malades  appartenant  aux  classes  aisées  (Paris 
et  Bordeaux).  Pour  ne  pas  dépasser  la  proportion  d'un  cin- 
quième, dont  il  vient  d'être  question,  j'ai  dû  laisser  de  côté 
environ  1,500  malades  de  ma  clinique  de  Paris,  dont  la  place 
se  trouve  prise  par  ceux  de  M.  Giraud-Teulon. 

Le  premier  de  mes  tableaux  est  consacré  à  la  perte  des 
deux  yeux  ;  le  second  à  la  perte  d'un  œil.  Avant  d'aller  plus 
loin,  je  dois  dire  ce  que  j'entends  par  ;  perte  de  la  vue. 

Le  nombre  des  aveugles  pour  lesquels  la  perception, 
même  qualitative,  de  la  lumière,  n'existe  plus,  6.st  en 
somme,  excessivement  rare.  J'ai  considéré  comme  atteinte 
de  cécité  toute  personne  ne  voyant  pas  à  se  conduire,  ou 
même  ne  se  conduisant  plus  que  très  difficilement  ;  comme 
borgne  (2),  toute  personne  qui  ne  verrait  pas  à  se  conduire, 
si  elle  en  était  réduite  à  l'usage  de  l'œil  malade.  Je  parle,  il 
est  à  peine  besoin  de  le  dire,  de  la  cécité  qui  est  un  fait 

(1)  CesijSOO  malades  ont  donné  lieu  à  environ  8,000  consultations- 

(2)  Bien  que  ce  mot  entraîne,  pour  beaucoup  de  personnes,  l'idée  de  lésion 
apparente  du  globe  de  l'œil,  je  suis  obligé  de  m'en  servir  pour  éviter  de 
dire  à  chaque  instant  :  perle  de  la  vue  d'un  œil. 
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acquis,  et  non  point  de  la  privation  temporaire  de  la  vue  ré- 
sultant d'états  inflammatoires  le  plus  souvent  curables,  tels 
que  conjonctivites,  kératites,  iritis,  etc.  Je  n'ai  fait  d'excep- 
tion que  pour  les  cataractes,  d'abord  parce  que  beaucoup  des 
personnes  qui  en  sont  atteintes  refusent  de  se  laisser  opérer, 
et  dès  lors  peuvent  être  assimilées  aux  incurables  ;  ensuite, 
parce  que  la  marche  essentiellement  chronique  de  l'affection 
place  les  malades,  pendant  un  temps  parfois  assez  long,  dans 
les  mêmes  conditions,  au  point  de  vue  social,  que  les  aveu- 
gles proprement  dits. 

Dans  le  tableau  relatif  à  la  perte  d'un  seul  œil,  je  n'ai 
fait  figurer  ni  les  strabismes  concomitants,  ni  les  strabismes 
paralytiques. 

Dans  aucun  cas,  la  déviation  paralytique  de  l'un  des  axes 
oculaires  ne  peut  être  considérée  comme  l'équivalent  de  la 
perte  d'un  œil  ;  il  n'y  a  plus,  il  est  vrai,  de  vision  binocu- 
laire, mais  l'organe  dévié  n'en  conserve  pas  moins  son  acuité 
visuelle,  pendant  un  temps  assez  long,  et  il  se  peut  qu'à  un 
moment  donné  l'œil  reprenne  ses  fonctions. 

Pour  le  strabisme  concomitant,  la  question  est  discutable. 
La  déviation  date,  en  général,  des  premières  années  de  la 
vie,  et  s'accompagne  presque  toujours,  après  quelques  an- 
nées de  durée,  d'une  amblyopie  par  défaut  d'usage  qui  fait" 
que  l'œil  peut  être  considéré  comme  exclu  définitivement  de 
la  vision  binoculaire.  Cependant,  la  plupart  des  strabiques 
de  cette  catégorie  verraient  encore  à  se  conduire  à  l'aide  de 
l'œil  dévié,  et  je  n'ai  pas  cru  devoir  les  classer  au  nombre 
des  borgnes.  Mais  je  ferai  remarquer  que  l'absence  de  vision 
"binoculaire,  par  suite  de  strabisme,  est  d'une  fréquence 
extrême.  J'ai  trouvé  qu'en  faisant  figurer  les  cas  de  ce  genre 
à  côté  des  maladies  ou  infirmités  qui  entraînent  la  perte  de 
la  vue  d'un  œil,  la  proportion  serait  d'un  cinquième  en  vi- 
ron,  sur  le  total  ;  en  d'autres  termes  que  sur  100  cas  de  vision 
monoculaire,  près  de  20  sont  le  fait  du  strabisme.  Sur  ces 
20  cas  de  déviation,  les  deux  tiers  à  peu  près  appartiennent  au 
strabisme  concomitant,  l'autre  tiers  au  strabisme  paralytique. 

On  pourra  s'étonner  que  le  cliiffre  total  des  aveugle?  et 
des  borgnes  inscrits  sur  mes  tableaux  varie  beaucoup  d'une 


-  6  - 


série  à  l'autre.  Par  exemple,  j'ai  trouvé,  sur  cinq  séries  do 
chacune  1,500  malades,  87,  75  et  58  cas  de  cécité  à  Paris, 
contre  112  à  la  clinique  de  Bordeaux,  et  154  chez  les  mala- 
des appartenant  aux  classes  aisées. 

Mais  j'appelle  l'attention  sur  ce  fait  très  important 
pour  la  valeur  de  cette  statistique,  que  si  les  chiffres  absolus 
présentent  des  écarts  considérables,  les  chiffres  proportion- 
nels, c'est-à-dire  ceux  qui  représentent  la  fréquence  relative 
des  diverses  causes  de  cécité  varient,  au  contraire,  assez 
peu.  Ainsi,  dans  les  séries  3  et  5,  bien  que  le  chiffre  des  ca- 
taractes soit  respectivement  de  15  et  de  40,  la  proportion 
n'en  reste  pas  moins  assez  exactement  de  26  p.  100;  par  rap- 
port aux  autres  états  morbides  ayant  amené  la  perte  de  la 
vue. 

D'où  viennent  les  écarts  considérables  que  présentent  les 
chiffres  inscrits  au  bas  de  chaque  colonne?  Ils  tiennent  à  ce 
que  la  proportion  des  maladies  graves  aux  maladies  légères, 
varie  sensiblement  d'une  clinique  à  l'autre,  et,  pour  le  même 
oculiste,  se  montre  variable  aussi,  suivant  \ës  années  et,  sur- 
tout, suivant  qu'il  s'agit  de  malades  appartenant  à  la  classe 
ouvrière  ou  à  la  classe  aisée. 

En  effet,  pour  les  affections  légères  et  qui  guérissent  rapi- 
dement, il  est  rare  que  l'on  ne  s'en  tienne  pas  au  premier 
oculiste  consulté  ;  mais  si  le  cas  est  grave  et  menace  d'en- 
traîner la  perte  de  l'œil,  il  est  probable  que  le  malade,  à 
moins  d'avoir  affaire  à  un  praticien  très  en  renom,  ira  con- 
sulter successivement  plusieurs  spécialistes.  Il  se  fait  donc 
un  chassé-croisé  de  clients  dans  lequel  l'avantage,  au  point 
de  vue  du  nombre  des  maladies  graves,  finit  par  rester  aux 
cliniques  les  plus  en  vue. 

Je  ne  puis  expliquer  autrement  les  différences  qui  existent 
entre  ma  clinique  libre  de  Paris,  et  la  clinique  de  l'hôpital 
Saint-André  de  Bordeaux,  où  viennent  se  présenter,  tôt  ou 
tard,  une  bonne  partie  des  malades  de  la  région,  atteints 
d'affections  rebelles. 

Quant  au  chiffre  excessif  des  aveugles  et  des  borgnes,  dans 
la  série  5,  relative  aux  malades  vivant  dans  l'aisance,  elle 
s'explique,  en  premier  lieu,  par  ce  fait  que  la  proportion 
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des  personnes  venues  de  loin  pour  se  faire  opérer  ou  pour 
avoir  l'avis  d'un  spécialiste,  au  sujet  de  maladies  ayant 
entraîné  la  perte  de  la  vue,  est  infiniment  plus  considérable 
pour  les  malades  de  la  classe  aisée  que  pour  les  autres  ; 
cela  tient  encore  à  ce  que  les  ophtalmies  externes  :  conjonc- 
tivites catarrhales  et  granuleuses,  kératites  phlycténulaires, 
pannus,  etc.,  d'une  fréquence  extrême  chez  les  gens  du 
peuple,  n'entraînent  la  perte  de  la  vue  que  dans  une  propor- 
tion assez  faible,  comparativement  à  ce  qui  se  passe  pour  les 
cataractes,  les  ophtalmies  internes,  l'atrophie  des  nerfs  opti- 
ques, etc.  Il  en  résulte  que,  pour  un  même  nombre  de  con- 
sultants, la  proportion  des  maladies  graves  et,  par  suite,  des 
cas  de  cécité,  se  trouve  être  beaucoup  plus  élevée  aux  con- 
sultations privées  qu'aux  consultations  gratuites,  bien  que, 
selon  toute  apparence,  il  y  ait,  eu  réalité,  proportionnelle- 
ment moins  d'aveugles  chez  les  riches  que  chez  les  pauvres, 
par  suite  de  l'incurie  trop  fréquente  de  ces  derniers  et  des 
conditions  hygiéniques  moins  bonnes  dans  lesquelles  ils  se 
trouvent  placés. 

Les  statistiques  de  ce  genre,  sans  valeur  aucune  en  ce  qui 
a  trait  à  la  proportion  des  aveugles  et  des  borgnes,  par  rap- 
port au  chiffre  de  la  population,  ne  peuvent  donc  pas  davan- 
tage nous  apprendre  quelle  est  la  proportion  de  chacun  de 
ces  états  par  rapport  au  chiffre  total  des  maladies  oculaires. 
Tout  ce  qu'on  peut  faire,  c'est  d'établir  dans  quelles  propor- 
tions se  trouvent,  les  unes  par  rapport  aux  autres,  les  mala- 
dies amenant  la  perte  de  la  vue. 

Les  tableaux  ci-joints,  s'appliquent  uniquement  à  cet 
objet,  et  la  concordance  des  chiffres  proportionnels  relatifs  à 
chaque  ordre  de  lésions  oculaires,  permet  de*  croire  qu'une 
statistique  portant  sur  un  plus  grand  nombre  de  cas,  ne  don- 
nerait pas  de  résultats  sensiblement  différents. 

Il  me  reste  à  présenter  quelques  réflexions  au  sujet  de 
chacune  de  ces  catégories  d'affections. 
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I.  —  Perte  de  la  vue  des  deux  yeux. 


A.  —  L'opacification  du  cristallin,  dont  la  proportion  est 
à  peu  près  la  même  dans  toutes  les  séries,  tient  le  premier 
rang  par  sa  fréquence  :  24  p.  100  en  moyenne.  On  me  dira, 
peut-être,  que  la  plupart  des  cataractés  peuvent  recouvrer  la 
vue  en  se  soumettant  à  une  opération.  Sans  doute,  mais  il 
n'en  est  pas  moins  vrai  que  si  l'on  prend,  au  hasard,  un  très 
grand  nombre  d'aveugles  de  tout  âge,  on  trouvera  toujours 
quoi  qu'on  fasse,  les  cataractes  dans  la  proportion  de  près 
d'un  quart  ;  d'ailleurs,  et  bien  que  j'ai  rangé  les  cataractes 
manifestement  clioroïdiennes  ou  glaucomateuses,  avec  les 
maladies  des  membranes  profondes,  il  en  reste  encore  un 
grand  nombre  parmi  les  autres, qui  ne  sont  pas  opérables,  par 
suite  de  complications  diverses. 

B.  —  Les  ophthalmies  internes  sont  dans  la  proportion  de 
15  p.  100,  non  compris  celles  qui  sont  liées  à  la  myopie,  ou 
reconnaissent  pour  origine  la  syphilis,  l'albuminurie,  etc.  La 
proportion  est  sensiblement  plus  forte  pour  les  malades 
venus  aux  consultations  privées.  Ainsi  que  je  l'ai  fait  remar- 
quer, ce  n'est  là  qu'une  apparence  résultant  de  ce  que  les 
ophtalmies  externes  sont  rares  dans  la  population  aisée,  d'où 
il  résulte  que. le  tant  pour  cent  des  autres  maladies  doit  se 
trouver  un  peu  augmenté. 

11  eût  été  désirable  de  pouvoir  classer  ces  ophthalmies  inter- 
nes en  iritis,  choroïdites,  rétinites,  etc.  Mais,  on  sait  que 
lorsque  les  lésions  de  ce  genre  sont  assez  avancées  pour 
amener  la  perte  de  la  vue,  elles  restent  rarement  localisées  à 
une  seule  membrane  et  qu'alors  il  devient  parfois  difficile 
d'établir  quel  a  été  le  point  de  départ  de  la  maladie. 

C.  —  L'atrophie  des  nerfs  optiques,  non  syph  ilitique,  et 
sans  manifestations  inflammatoires  bien  évidentes,  du  moins 
au  moment  où  il  m'a  été  donné  d'observer  les  malades,  se 
présente  dans  la  proportion  de  14  p.  100,  chiffre  vraiment 
considérable.  Beaucoup  de  ces  atrophies  sont  sous  la  dépen- 
dance de  lésions  de  la  moelle.  Les  cas  d'ataxie  locomotrice 
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à  forme  classique  sont  assez  rares  ;  le  plus  souvent  la  mala- 
die se  présente  sous  une  forme  fruste,  avec  prédominance  des 
symptômes  cérébraux.  Les  deux  nerfs  étant  pris,  en  général, 
simultanément,  il  s'en  suit  que  la  vue  se  perd  des  deux  côtés 
à  peu  près  en  même  temps. 

D.  —  La  cécité,  suite  de  glaucome  (9  p.  100)  paraît  un 
peu  moins  fréquente  chez  les  gens  du  peuple  que  chez  les 
autres.  Je  suis  porté  à  croire  qu'ici  encore,  ce  n'est  qu'une 
apparence  ;  la  plupart  des  malades  riches,  quelle  que  soit  la 
distance  qui  les  sépare  des  grandes  villes,  entreprennent  le 
voyage,  viennent  prendre  l'avis  d'un  spécialiste  et  grossir  le 
chiffre  des  glaucomateux  ;  les  indigents  ou  nécessiteux,  ne 
pouvant  agir  de  même,  laissent  passer  trop  souvent  le 
moment  opportun.  Ils  se  considèrent  ensuite  comme  des 
amaurotiques  incurables  et  jugent  inutile  de  se  déplacer  pour 
aller  consulter  un  oculiste. 

Il  n'en  est  pas  des  affections  glaucomateuses  comme  de  la 
cataracte,  pour  laquelle  les  malades  peuvent  attendre  d'avoir 
trouvé  les  ressources  que  nécessite  leur  déplacement. 

E.  —  La  myopie,  ou  plus  exactement,  les  scléro-choroïdi- 
tes  postérieures,  les  décollements  de  la  rétine  et  autres 
lésions  qui  sont  la  conséquence  de  l'allongement  de  l'axe 
oculaire,  viennent  au  sixième  rang,  parmi  les  causes  de 
cécité  (6  p.  100)  immédiatement  après  les  ophtalmies  exter- 
nes. Cela  n'empêchera  pas  de  sitôt  les  gens  du  monde  de 
considérer  les  yeux  myopes  comme  de  bous  yeux. 

Contrairement  à  mes  prévisions,  la  proportion  des  aveu- 
gles n'est  pas  beaucoup  plus  forte  dans  les  classes  cultivées 
que  dans  les  autres,  bien  que  le  chiffre  des  myopes  soit  infi- 
niment plus  considérable. 

F.  —  Déjà,  dans  une  statistique  antérieure  (1),  j'ai  fait 
remarquer  combien  l'oplithalmie  purulente  des  nouveau- 
nés  était  rare  à  Bordeaux.  Même  à  Paris,  la  cécité  qui  re- 
connaît cette  origine  est  fort  rare,  et  je  n'en  trouve  pas  un 
seul  exemple  parmi  les  malades  appartenant  aux  classes  su- 
périeures de  la  Société. 


(1)  Badal.  Leçoiin  d'oplUalmoloyic,  ji.  lu. 
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On  pourra  m'objecter,  il  est  vrai,  que  l'ophthalmie  des 
nouveau-nés,  maladie  essentiellement  contagieuse,  s'ob- 
serve surtout  dans  les  services  d'accouchements,  chez  les 
sages-femmes  qui  reçoivent  des  pensionnaires  et  dans  les 
Maternités,  où  les  cas  de  ce  genre,  traités  par  les  accou- 
cheurs, échappent  à  l'observation  des  spécialistes. 

Cela  est  vrai, lorsque  l'affection  a  rapidement  une  issue  heu- 
reuse ;  mais  si  elle  passe  à  l'état  chronique,  si  les  yeux 
semblent  menacés  ou  perdus,  on  peut  être  assuré  que  les 
enfants,  dès  leur  sortie  de  l'hôpital,  seront  conduits  à  un 
oculiste.  Il  y  a  lieu  cependant  de  faire  exception  pour  les 
nouveaux-nés  laissés,  dès  leur  entrée  dans  la  vie,  à  la 
charge  de  l'assistance  publique  et  qui,  s'ils  perdent  la  vue,  ne 
quittent  plus  les  établissements  où  ils  sont  recueillis.  Il  se 
peut  que,  dans  ces  asiles,  la  proportion  de  33  p.  100  attri- 
buée par  les  statistiques  administratives,  à  l'ophthalmie  des 
nouveaux-nés,  parmi  les  causes  de  cécité,  se  ti'ouve  être 
exacte  ;  mais  je  ferai  remarqner  que  les  Instituts  d'aveugles, 
en  somme  clair-semés  (1),  comptent  à  peine  quelques  centai- 
nes de  pensionnaires,  chiffre  infime  si  on  le  compare  aux 
trente  mille  cas  de  cécité  qui  existent  en  France,  dit-on,  et 
je. crois  que  l'on  est  plutôt  au-dessous  qu'au-dessus  de  la 
vérité. 

Une  autre  objection  pourrait  être  faite. 

Les  nouveaux-nés  qui  perdent  les  yeuxpai'suite  d'ophthal- 
mie  purulente,  ne  sont  pas  encore  aveugles,  en  général,  au 
moment  où  on  les  présente  pour  la  première  fois  à  la  consul- 
tation et  en  pareil  cas,  on  se  borne  à  inscrire  sur  le  registre 
des  entrées,  la  nature  de  la  maladie  ;  si  plus  tard,  la  cécité 
survient,  on  néglige  d'en  prendre  note  ;  de  là,  une  cause 
d'erreur  dans  les  statistiques. 

Il  est  certain  que  le  fait  doit  se  produire  de  temps  à  autre  ; 
il  n'est  pas  possible,  dans  les  cliniques  très  fréquentée^,  de 
prendre  jour  par  jour,  l'observation  des  malades.  Mais,  en 
réalité,  ces  oublis  ne  peuvent  être  bien  fréquents  par  cette 

(I)  Jo  ne  connais  pas  un  seul  établissement  de  ce  genre  à  Bordeaux,  ville 
de  220,000  habitants,  ni  dans  la  région  du  Sud-Ouest. 
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raison,  la  meilleure  de  toutes,  que  les  cas  d'ophtalmie  puru- 
lente sont  excessivement  rares,  eu  égard  au  chiffre  des  au- 
tres maladies  oculaires  ;  par  cette  autre  raison  encore,  que 
la  perte  des  yeux,  survenue  au  cours  du  traitement  est  un 
fait  exceptionnel,  lorsque  les  malades  nous  sont  conduits  à 
temps.  Je  puis  affirmer  qua  l'hôpital  Saint-André,  nous 
n'avons  pas  eu  un  seul  désastre  de  ce  genre,  depuis  dix- 
huit  mois  qu'est  ouverte  la  clinique  des  maladies  des  yeux. 
Les  deux  cas  dont  il  est  fait  mention  à  la  quatrième  série, 
se  rapportent  à  des  enfants  qui  nous  ont  été  conduits  alors 
que  la  perte  de  la  vue  était  un  fait  accompli. 

Mais  enfin,  je  reconnais  que  des  omissions  de  ce  genre 
pourraient  se  produire.  S'en  suivrait-il  pour  les  statisti- 
ques une  eiTeur  appréciable  ?  Je  ne  le  pense  pas,  et  voici  sur 
quoi  je  base  ma  réponse. 

La  cécité  n'est  pas  une  chose  à  laquelle  on  se  résigne  ai- 
sément, et  lorsque  les  parents  apprennent  que  tout  espoir 
est  perdu,  il  arrive  presque  invariablement  qu'ils  ont  re- 
cours aux  lumières  de  plusieurs  spécialistes. 

Sous  ce  rapport,  il  en  est  des  nouveau-nés  comme  des 
adultes.  De  là,  il  résulte  que  si  la  perte  de  la  vue  n'est  pas 
notée  dans  une  clinique,  elle  est  notée  dans  une  autre,  par- 
fois même  dans  plusieurs  autres.  Cette  remarque  s'applique 
du  reste  à  toutes  les  maladies  ophtalmiques  qui  menacent 
d'entraîner  la  perte  des  yeux  ;  aussi  ne  saurais-je  trop  insis- 
ter sur  co  fait  que  la  proportion  des  cas  de  cécité,  par  rap- 
port au  total  des  maladies  oculaires,  telle  qu'elle  résulte  des 
statistiques  fournies  par  les  registres  d'inscriptions,  est  cer- 
tainement beaucoup  trop  forte,  bien  que  la  proportion  réci- 
proque des  diverses  maladies  cause  de  cécité,  soit  probable- 
ment exacte. 

G.  —  L'ophthalmie  granuleuse  (5  p.  100),  ne  donne  lieu  à 
aucune  i  jnsidération  particulière,  si  ce  n'est  qu'elle  fait 
absolument  défaut  dans  la  classe  aisée. 

H.  —  Sous  la  rubrique  :  Autres  ophthalmies  externes,  j'ai 
rangé  les  kératites  et  les  c'oujonrtivites,  à  l'exception  de 
celles  dont  il  vient  d'être  question,  de  celles  qui  accompagnent 
lesflèvres  éruptives,  et  des  ophthalmies  blennorrhagiques. 
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J'ai  cherché  à  savoir  pour  quelle  proportion,  dans  ce  chif- 
fre de  8  p.  100,  figurait  chaque  variété  de  conjonctivite  ou 
de  kératite  ;  cela  m'a  été  impossible.  En  général,  les  ophtal- 
mies externes  n'entraînent  la  cécité  que  chez  les  malades 
dont  le  traitement  a  été  mal  dirigé  ou  qui  même  n'ont  suivi 
aucun  traitement,  ce  qui  est  assez  souvent  le  cas.  Aussi,  la 
plupart  du  temps,  les  spécialistes  ne  sont-ils  consultés  que 
fort  tard,  alors  qu'il  est  devenu  difficile  de  savoir  ce  qui  s'est 
passé  au  début. 

La  majeure  partie  de  ces  cas  de  cécité  remonte  aux  pre- 
mières années  de  la  vie,  et  reconnait  pour  cause  des  kéra- 
tites scrofuleuses,  ou  des  ophthalmies  purulentes  suivies  de 
leucome  avec  enclavement  de  l'iris,  de  staphylôme  opaque, 
d'atrophie  du  globe,  etc. 

/.  —  Les  fièvres  éruptives  :  rougeole,  variole,  font  moins 
d'aveugles  qu'on  ne  pourrait  le  supposer.  La  proportion  est 
seulement  de  1/2  p.  100. 

J.  —  Pour  la  syphilis,  le  chiifre  des  cas  de  cécité,  ne  laisse 
pas  que  d'être  élevé  :  névrites,  atrophie  des  nerfs  optiques, 
choroïdites,  iritis  suivies  d'obstruction  pupillaire,  etc.,  figu- 
rent au  tableau  dans  la  proportion  de  5  p.  100. 

K.  —  L'ophthalmie  blennorrhagique,  la  plus  redoutable 
certainement  de  toutes  les  ophtlialmies  externes,  est  heu- 
reusement fort  rare  :  1/2  p.  100  à  peine. 

L.  —  L'alcoolisme,  uni  habituellement  au  nicotisrae,  fait 
deux  fois  plus  d'aveugles  :  1  p.  100. 

M.  —  Les  affections  du  cœur,  les  troubles  de  la  circula- 
tion générale,  l'albuminurie,  le  diabète,  figurent  dans  la 
proportion  de  3  p.  100.  Ce  chiffre  est  certainement  trop 
faible.  11  est  hors  de  doute  qu'un  certain  nombre  de  cas  de 
cécité  attribués  aux  ophthalmies  internes,  sans  autre  dési- 
gnation, sont  sous  la  dépendance  de  l'état  général. 

Malheureusement,  en  raison  du  grand  nombre  de  per- 
sonnes qui  fréquentent  les  dispensaires  ophthalmiques,  du 
peu  de  temps  que  l'on  peut  consacrer  à  chacune  d'elles,  et 
de  la  difficulté  que  rencontre  l'examen  méthodique  et  com- 
plet des  malades  revêtus  de  leurs  vêtements,  il  n'est  pas 
toujours  facile  de  se  renseigner  sur  la  nature  et  l'étendue 
des  lésions  organiques  ou  diathésiques. 
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A^,  —  La  cécité  congénitale,  due  le  plus  souvent  à  des 

cataractes,  opérables  ou  non  ;  parfois  aussi  à  des  malforma- 
tions des  globes  oculaires,  se  rencontre  dans  la  proportion 
de  3  p.  100. 

O.  —  Je  n'ai  pas  noté  un  seul  cas  de  cécité  par  trauma- 
tisme portant  sur  les  deux  yeux.  Toujours  la  perte  de  la  vue 
a  été  la  conséquence  d'une  ophthalmie  sympathique.  La  pro- 
portion par  rapport  aux  causes  de  cécité,  est  de  3  p.  100. 

Les  blessures  ayant  amené  la  perte  d'un  seul  œil  sont  au 
nombre  de  74;  celles  qui  ont  été  suivies  de  la  perte  des 
deux  yeux,  au  nombre  de  14,  total  :  88.  La  proportion  des 
ophthalmies  sympathiques,  par  rapport  aux  traumatismes  est 
donc  de  14/88,  c'est-à-dire  d'un  cinquième. 

II.  —  Maladies  ayant  entraîné  la  perte  d'un  œil. 

Le  tableau  qui  leur  est  consacré  renferme  un  groupe  d'af- 
fections non  mentionnées  à  propos  de  la  cécité  ;  il  s'agit  des 
tumeurs,  dans  la  proportion  de  2  p.  100.  Ce  sont  des  gliômes 
ou  des  glio-sarcômes;  un  cas  d'épithélioma  des  paupières 
ayant  envahi  le  globe. 

On  remarquera  l'extrême  fréquence  des  traumatismes 
{17  p.  100),  surtout  dans  la  classe  ouvi"ière,  fréquence  qui 
n'est  dépassée  que  par  celle  des  cataractes  et  des  ophtalmies 
externes. 

Il  est  à  peine  besoin  de  faire  remarquer,  à  propos  des  ma- 
ladies ayant  entraîné  la  perte  d'un  œil,  que,  dans  la  plu- 
part des  cas,  les  lésions  ne  sont  pas  limitées  à  un  seul  côté, 
mais  qu'au  contraire,  et  notamment  pour  les  cataractes,  les 
ophthalmies  internes,  l'atrophie  des  nerfs  optiques,  la  sy- 
philis, etc.,  les  deux  yeux  sont  atteints.  Par  :  Perte  de  la 
vision  limitée  à  un  seul  œil,  j'ai  voulu  dire  simplement  que 
l'œil  le  moins  malade  n'était  pas  encore  perdu. 
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Remarque. 


Les  causes  de  cécité  énumérées  dans  le  tableau  qui  accom- 
pagne ce  travail,  pourraient  être  classées  de  la  façon  sui- 
vante : 

1°  Maladies  que  l'on  doit  espérer  voir  disparaître  par 
suite  des  progrès  de  l'hygiène  et  qui,  en  tous  cas,  convena- 
blement traitées,  ne  devraient  que  très  exceptionnellement 
entraîner  la  perte  de  la  vue*  ophthalmies  externes  (kératites 
et  conjonctivites  diverses), myopie,  syphilis, alcoolisme,  oph- 
thalmies sympathiques,  ensemble  :  32  0/0. 

2°  Maladies  dont  il  est  à  peu  près  impossible  d'empêcher 
le  développement,  mais  qui  peuvent  guérir ,  en  général,  par 
une  opération  :  cataracte,  glaucome,  ensemble  :  33  0/0. 

3°  Maladies  trop  souvent  au-dessus  des  ressources  de 
l'art  :  cécité  congénitale,  atrophie  des  nerfs  optiques,  oph- 
talmies internes,  affections  cardiaques,  albuminurie,  etc., 
ensemble  :  35  O/q. 

En  résumé,  sur  cent  aveugles,  un  tiers  environ  aurait  pu 
être  guéri  à  temps,  ou  même  n'aurait  jamais  dù  être  atteint 
de  maladie  des  yeux;  un  autre  tiers  pourrait  guérir  en  se 
soumettant  à  une  opération  pratiquée  en  temps  opportun;  un 
dernier  tiers  peut  être  considéré  comme  incurable,  étant 
donné  les  ressources  actuelles  de  la  thérapeutique. 


MICROPSIE 

MACROPSIE  ET  MÉTAMORPHOPSIE  RETINIENNES 


On  désigne  sous  le  nom  de  micropie  ou  micropsie  {^ty.poç, 
petit),  une  illusion  d'optique  qui  consiste,  comme  son  nom 
l'indique,  dans  un  rapetissement  apparent  des  objets.  La 
macropie  ou  niacropsie  {iJ.Ky.phç,  grand),  est  l'illusion  con- 
traire. 

Les  cas  bien  nets  de  macropsie  sont  assez  rares;  je  dirai 
pourquoi.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  la  micropsie;  on 
l'observe  fréquemment  dans  certaines  maladies  de  l'appareil 
visuel  et  du  système  nerveux  central. 

Malgré  tout  l'intérêt  que  présentent  ces  symptômes,  c'est 
à  peine  s'il  en  est  question  dans  L-s  ouvrages  les  plus  récents. 
Des  deux  grands  dictionnaires  de  médecine  en  cours  de 
publication,  l'un  ne  mentionne  même  pas  la  micropsie;  dans 
l'autre,  un  court  article  est  consacré  par  M.  Giraud-Teulon 
à  la  micropsie  et  à  la  macropsie  accommodatives.  Le  Traité 
d'optique  physiologique  d'Helmholtz,  si  riche  en  documents 
de  toutes  sortes,  est  muet  à  l'égard  de  ces  aberrations 
sensorielles.  Dans  les  traités  d'ophtalmologie,  la  plupart  des 
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auteurs  se  boiMient  à  une  simple  détinitioii,  et  ceux  qui  con- 
sacrent quelques  lignes  à  cet  ordre  de  phénomènes,  parais- 
sent ignorer  que  les  illusions  d'optique  dont  il  est  question 
peuvent  reconnaître  des  causes  diverses. 

Pourtant,  de  Grœfe  a  indique,  il  y  a  déjà  longtemps,  dans 
son  Traité  des  paralysies  des  muscles  de  l'œil  (1),  qu'on 
doit  distinguer  trois  formes  de  micropsie  : 

«  Il  serait  peut-être  utile,  pour  faciliter  la  compréhension, 
»  de  distinguer  trois  formes  de  micropsie  :  a.  la  micropsie 
»  musculaire;  b.  la  micropsie  accommodative  ;  c.  la  micropsie 
»  rétinienne.  La  première  reconnaît  pour  cause  une  sur- 
»  taxation  de  la  convergence  des  axes  optiques,  comme 
»  dans  la  paralysie  du  droit  interne.  La  seconde  est  motivée 
»  par  une  estimation  exagérée  de  l'état  de  l'accommodation, 
»  comme  après  l'emploi  de  l'atropine.  La  troisième  se  montre 
»  lors  de  la  diminution  des  éléments  percepteurs,  comme 
»  dans  la  rétinite,  par  exemple.  » 

A  ces  trois  formes,  peut-être  faudrait-il  en  ajouter  une 
quatrième  :  la  micropsie  purement  cérébrale. 

L'étude  de  la  macropsie  est  trop  intimement  liée  à  celle 
de  la  micropsie,  pour  qu'on  puisse  en  faire  l'objet  d'un 
chapitre  distinct.  La  première  de  ces  illusions  étaîïï,  bien 
connue,  la  seconde  le  sera  par  là  même. 

La  micropsie  rétinienne  s'observe  tout  particulièrement 
dans  cette  lésion  des  membranes  profondes  connue  sous  le 
nom  de  chorio-rétinite  centrale^  en  raison  de  son  siège  sur 
la  tache  Jaune,  ou  dans  le  voisinage,  et  qui  reconnaît  le  plus 
souvent  pour  cause  la  syphilis.  Il  ne  faudrait  pas  croire 
cejiendant  que  la  micropsie  soit  entièrement  liée  à  la  nature 
spécilique  de  la  maladie,  pas  plus  qu'elle  n'est  liée  au  siège 
de  la  lésion.  Si  l'illusion  dont  il  s'agit  *ne  s'observe  guère 
que  dans  la  rétinite  centrale,  cela  tient,  sans  aucun  doute,  à 
ce  que  nous  fixons  uniquement  avec  la  fovea  centralis.  La 
micropsie,  qui  pourrait  être  le  résultat  de  lésions  excentri- 

(1)  A.  de  Groefe.  Des  paralysies  des  muscles  moteurs  de  l'œil,  p.  141. 
Traduit  par  A,  Sichel. 
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ques  nous  échappe,  parceque  nous  ne  portons  qu'une  faible 
attention  à  la  vision  périphérique,  et  aussi  parceque  cette 
vision  est  en  somme  fort  imparfaite  dès  qu'on  s'éloigne 
notablement  de  la  macula;  d'ailleurs  le  rapetissement  appa- 
rent des  objets  ne  se  montre  pas  exclusivement  dans  la 
vision  centrale,  et  l'on  constate  parfois,  quand  on  a  affaire  à 
des  malades  intelligents,  que  le  phénomène  est  surtout 
marqué  pour  les  objets  situés  un  peu  en  dehors  du  point  de 
fixation,  ce  qui  tient  à  ce  que  la  rétinite,  en  pareil  cas,  n'est 
pas  tout  à  fait  polaire. 

Quant  à  la  syphilis,  sa  fréquence  dans  l'étiologie  de  la 
micropsie  tient  simplement  à  ce  que  la  tache  jaune  semble 
être  un  lieu  d'élection  pour  les  manifestations  oculaires  de 
cette  diathèse,  par  suite  probablement  de  la  structure  histo- 
logique  spéciale  que  présente  la  membrane  nerveuse  en  ce 
point.  Mais  il  ne  faudrait  pas  croire  que  toute  micropsie 
rétinienne  soit  nécessairement  syphilitique. 

Reste  à  expliquer  le  mode  de  production  du  phénomène. 

Pour  de  Grœfe,  comme^  on  vient  de  le  voir,  la  micropsie 
tiendrait  à  la  diminution  des  éléments  percepteurs;  l'auteur 
ne  dottne  à  ce  sujet  aucune  explication.  Néanmoins  sa  théorie 
paraît  avoir  satisfait  tout  le  monde  :  diminution  du  nombre 
des  éléments  rétiniens,  diminution  de  la  grandeur  apparente 
des  objets,  sont  devenus  les  deux  termes  d'une  équation 
dont  l'exactitude  a  semblé  toute  naturelle. 

M.  Abadie,  dans  un  article  d'ailleurs  excellent  au  point  de 
vue  clinique,  semble  accepter  l'interprétation  de  de  Grœfe, 
mais  en  voulant  expliquer  le  mécanisme  de  la  micropsie,  il 
commet  un  lapsus  géométrique  assez  singulier.  Je  cite 
textuellement  : 

»  La  raison  d'être  de  ce  phénomène  est  facile  à  saisir;  le 
»  premier  effet  de  l'interposition  d'un  exsudât  enti-e  la 
»  choroïde  et  la  rétine,  est  de  projeter  la  rétine  en  avant,  et 
»  par  suite  d'en  diminuer  la  courbure  concave  ;  dès  lors, 
»  l'image  de  l'objet  fixé  s'étalant  sur  un  nombre  moindre 
»  d'éléments  rétiniens,  puisque  ceux-ci  sont  disposés  sur  une 
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»  surface  plus  grande  que  du  côté  opposé,  l'objet  vu  par  cet 
»  œil  paraîtra  relativement  plus  petit  que  vu  par  l'œil 
»  sain  »  (1). 

Ce  qui  ne  me  semble  pas  précisément  facile  à  saisir,  c'est 
que  l'effacement  de  la  courbure  concave  de  la  rétine  puisse 
avoir  pour  effet  de  disposer  les  éléments  rétiniens  sur  une 
surface  plus  grande.  C'est  précisément  le  contraire  qui  doit 
se  produire  ;  d'ailleurs  la  micropsie,  de  même  que  l'achroma- 
topsie  qui  souvent  l'accompagne,  apparaît  tout  an  début  des 
chorio-rétinites,  et  parfois  bien  avant  que  l'examen  ophtal- 
moscopique  le  plus  attentif  puisse  déceler  un  soulèvement  de 
la  rétine.  C'est  ce  que  reconnaît  du  reste  M.  Abadie,  puisque 
le  titre  de  son  travail  porte  :  «  De  quelques  troubles  visuels 
liés  à  des  lésions  de  la  macula^  invisibles  à  lophtalmos- 
cope.  » 

Au  surplus,  l'opinion  qui  consiste  à  faire  dépendre  la 
dimension  apparente  des  objets,  du  nombre  des  éléments 
sensibles  impressionnés  est  al)solument  insoutenable,  à  quel- 
que point  de  vue  que  l'on  se  place.  Je  me  garderai  bien 
d'entrer  à  ce  propos  dans  aucune  considération  sur  la  nature 
intime  de  nos  perceptions  visuelles,  sous  peine  de  voir  cette 
note  se  transformer  en  un  long  mémoire  et  de  finir  par 
tomber  en  plein  chaos  psychologique  ou,  qui  pis  est,  psychia- 
trique. Pour  m'épargner  un  tel  malheur,  je  me  bornerai  à 
rappeler  que  notre  estimation  de  la  grandeur  des  objets  se 
base  à  la  fois  sur  la  connaissance  du  degré  d'ouverture  de 
l'angle  visuel  correspondant,  et  sur  la  distance  à  laquelle 
nous  projetons  l'image.  Le  nombre  des  éléments  sensibles 
que  recouvre  cette  image,  peut  varier  sans  que  la  grandeur 
apparente  de  l'objet  soit  altérée;  quelques  faits  cliniques, 
d'observation  presque  journalière,  le  démontrent  jusqu'à, 
l'évidence  : 

a.  Toutes  les  fois  que  la  couche  sensible  de  la  rétine  se 
trouve  détruite  dans  une  certaine  partie  de  son  étendue,  il 

(-1)  Cil.  Abadie.  De  quelques  (roubles  visuels  liés  à  des  lésions  de  la 
macula,  invisibles  à  l'ophtalmoscope.  Annales  d'oculistique,  mars-avril  1879, 
p.  -130. 
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en  résulte  dans  le  champ  de  la  vision,  une  lacune  connue 
sous  le  nom  de  scotôme  ;  or,  si  une  personne  affectée  de 
scotôme,  fixe  un  objet  suffisamment  grand  pour  que  son 
image  déborde  les  limites  de  la  lésion  rétinienne,  le  seul 
phénomène  constaté  par  le  malade,  c'est  qu'il  ne  voit  pas  la 
portion  de  l'objet  dont  l'image  coiTespond  au  scotôme; 
quant  à  la  grandeur  apparente  de  l'objet,  elle  n'a  subi 
aucune  réduction,  bien  que  le  nombre  des  cônes  et  des 
bâtonnets  couverts  par  l'image,  ait  diminué  dans  une  pro- 
portion parfois  considérable. 

b.  Si  la  destruction  des  bâtonnets  et  des  cônes,  au  lieu 
"d'être  limitée  à  une  portion  de  la  rétine  bien  circonscrite, 
mais  relativement  étendue,  s'est  faite  par  petits  îlots,  ou 
même  par  points  isolés,  il  s'en  suivra  qu'à  chaque  élément 
ou  groupe  d'éléments  détruits,  correspondra  dans  le  champ 
visuel  une  petite  lacune  qui  viendra  se  projeter  sur  l'objet 
fixé;  celui-ci  paraîtra  comme  criblé  de  taches,  mais  n'en 
conservera  pas  moins  sa  grandeur  apparente  habituelle. 

L'aberration  visuelle  connue  sous  le  nom  de  métamor- 
phopsie,  et  dont  le  mécanisme  est  bien  connu,  va  nous  per- 
mettre de  comprendre  quelles  conditions  donnent  naissance 
à  la  micropsie. 

La  métamorphopsie  consiste  dans  une  déformation  appa- 
rente des  objets:  les  lignes  droites  prennent  un  aspectondulé; 
les  carrés  s'allongent;  les  différents  points  d'une  image  sem- 
blent s'être  déplacés  les  uns  par  rapport  aux  autres,  etc.  Le 
phénomène  est  surtout  marqué  lorsque  les  malades  veulent 
lire  :  les  caractères  d'impression  ont  perdu  leur  régularité  ; 
ils  semblent  déformés,  tordus,  inégaux. 

Tout  le  monde  est  d'accord  pour  expliquer  le  métamor- 
phisme des  images  par  un  changement  de  position,  une 
sorte  de  glissement  des  éléments  sensibles  à  la  surface  du 
fond  de  l'œil;  il  en  résulte  que  chaque  élément  reporte  l'im- 
pression au  dehors,  suivant  une  fausse  direction.  Il  est 
impossible  d'expliquer  autrement  la  déformation  apparente 
des  objets  vus  par  un  œil  dont  le  système  musculaire  fonc- 
tionne  normalement,   dont  l'appareil  dioptrique  n"a  subi 
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aucune  modification,  et  dans  lequel  les  images  rétiniennes 
sont,  en  somme,  parfaitement  régulières. 

De  même  que  la  métamorphopsie,  la  micropsie  et  la 
macropsie  sont  dues  à  une  projection  erronée  des  percep- 
tions lumineuses,  dans  le  champ  visuel.  Ce  qui  se  passe  est 
facile  à  comprendre. 

P;ir  suite  de  l'iiyperplasie,  ou  même  simplement  de 
l'œdènie  du  tissu  cellulaire  qui  entre  dans  la  constitution  de 
la  membrane  nerveuse,  peut-être  aussi  par  suite  du  gonfle- 
ment des  fibres  radiées  (de  Miiller),  ou  même  des  éléments 
percepteurs,  ces  éléments  se  trouvent  dissociés,  écartés  les 
uns  des  autres  et,  lorsque  la  lésion  a  débuté  au  niveau  ou  au 
voisinage  de  la  macula,  refoulés  peu  à  peu  vers  la  périphérie. 
Si  le  processus  morbide  se  développe  avec  une  certaine  régu- 
larité, ou  conçoit  que  le  déplacement  devienne  d'autant  plus 
marque  qu'on  s'éloignera  davantage  du  foyer  de  la  lésion. 


Fig.  1. 

Le  dessin  schématique  que  voici  {Fig.  /),  me  semble 
pouvoir  donner  une  idée  de  la  façon  dont  les  choses 
se  passent.  C'est  une  double  mosaïque  qui,  dans  sa  partie 
inférieure  est  censée  figurer  la  disposition  des  éléments 
rétiniens  à  l'état  normal,  et  dans  sa  partie  supérieure,  les 
mêmes  éléments,  plus  écartés  les  uns  des  autres  par  le  fait 
d'une  rétinite.  Supposons  que  la  maladie  ait  eu  son  point  de 
départ  dans  la  fovea,  en  F,  et  que  le  gonflement  des  éléments 
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constitutifs  de  la  rétine,  ou  même  de  quelques-uns  d'entre 
eux  seulement,  ait  eu  pour  effet  d'augmenter,  dans  la  pro- 
portion d'un  quart,  le  diamètre  transversal  de  ces  éléments. 
Le  déplacement  qui  en  résultera  pour  chaque  élément  con- 
sidéré en  particulier,  augmentera  de  proche  en  proche,  si 
bien  que  sur  la  rétine  malade,  l'élément  n°  3  venant  prendre 
la  place  occupée  autrefois  par  le  n"  4,  l'élément  no  6  corrus- 
pondra  plus  loin  au  n°  8,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'enfin 
sur  les  limites  du  mal,  le  déplacement  cesse,  par  suite 
du  tassement  des  éléments  nerveux  vers  la  périphérie, 
comme  le  montre  la  figure. 


Fig.  2. 


Ceci  posé,  considérons  un  objet  AB  (Fig.  2)  venant 
former  son  image  sur  une  partie  de  la  rétine  placée  dans  les 
conditions  que  je  viens  d'indiquer.  Si  l'élément  sensible  a  se 
trouvait  primitivement  en  a'  et  l'élément  b  en  b\  qu'en 
résultera-t-il  ?  Le  sensoriura,  qui  n'a  nullement  conscience 
du  déplacement,  continuera  à  l'apporter  chaque  impression 
au  point  où  elle  devrait  se  faire  normalement,  et  projetera 
les  points  extrêmes  a  et  b  de  l'image,  non  pas  suivant  a  k  A 
et  b  k  B;  mais  bien  suivant  a  k  A'  et  b'  k  B'.  L'objet  étant 
d'ailleurs  vu  à  sa  place  puisque  la  notion  des  distances  n'est 
pas  troublée,  paraîtra  plus  petit. 

La  destruction  possible  d'un  certain  nombre  d'éléments 
percepteurs,  ou  la  perte  de  leurs  propriétés,  dans  l'étendue 
occupée  par  l'image,  ne  change  rien  à  la  chose. 

La  micropsie  rétinienne  ne  peut  avoir  lieu,  comme  on  le 
voit,  qu'autant  que  l'image  formée  au  fond  de  l'œil  est  tout 
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entière  située  sur  la  portion  malade  de  la  membrane  ner- 
veuse, ce  qui  suppose  un  objet  suffisamment  petit,  ou  suffi- 
samment éloigné.  Si  l'image  déborde  le» limites  de  la  lésion, 
le  rapetissement  cesse  de  se  manifester  ;  et  en  effet,  on  ne 
concevrait  pas  qu'un  objet  dont  les  contours  viendraient  for- 
mer leur  image  sur  des  éléments  rétiniens  n'ayant  subi 
aucun  déplacement,  pût  être  vu  sous  un  angle  visuel  autre 
que  celui  qui  lui  correspond.  De  là,  il  résulte  qu'un  même 
objet  pourra  donner  lieu  à  de  la  micropsie,  lors  de  la  vision 
à  distance,  alors  que,  dans  la  vision  de  près,  il  sera  vu  en 
grandeur  naturelle  ;  et  encore  que,  pour  une  même  distance, 
de  petits  objets  paraîtront  rapetissés,  alors  qu'il  n'en  sera 
plus  de  même  pour  des  objets  suffisamment  grands  (1). 

Ces  particularités  semblent  avoir  échappé  jusqu'ici  à 
l'attention;  elles  ont  cependant  une  importance  pratique 
considérable,  puisqu'elles  différencient  nettement  la  microp- 
sie rétinienne  de  la  micropsie  accommodative  et  aussi  de  la 


(1)  Ce  phénomène  s'est  présenté  de  la  façon  la  plus  nette,  chez  un  de 
mes  malades.  M.  X...,  officier  supérieur,  a  cuntracté  la  syphilis  il  y  a  sept 
ans;  traité  par  Ricord,  il  se  croynit  complètement  guéri,  lorsque  est  survenu, 
il  y  a  de  cela  quelques  mois,  un  loger  affaiblissement  de  l'acuité  visuelle  à 
droite.  Je  constate  à  mon  premier  examen  :  scotome  à  peu  près  central, 
achromatopsie,  micropsie  très  accusée.  Bien  qu'il  n'exislàt  encore  aucune 
lésion  ophtalnioscopique  appréciable,  je  n'hésitai  pas  a  porter  le  diagnostic 
de  chorio  rétinile  xi/ijhi/ilifjiif;  quinze  jours  après,  de  petites  gommes 
apparaissaient  en  effet  au  voisinage  de  la  tache  jaune. 

Le  malade  observe  avec  le  plus  grand  soin  l'état  de  sa  vue,  et  a  fait  de 
lui-même  cette  remarque,  que  les  objets  relativement  petits  lui  semblent 
seuls  rapetissés.  Par  exemple  :  une  maison  lui  parait  aussi  grande  vue 
arec  l'œil  malade  que  rue  avec  l'œil  sain,  mais  les  fenêtres  lui  parais- 
sent plus  petites...  Un  traitement  mixte  énergique  a  eu  raison  de  tous  les 
accidents.  L'achromatopsie  a  disparu  d'abord,  puis  la  micropsie;  l'acuité 
visuelle  n'est  revenue  que  lentement  à  son  chitTre  normal. 

Je  ferai  remarquer,  à  ce  propos,  qu'il  n'est  pas  aussi  facile  qu'on  pourrait 
le  croire,  d'évaluer  le  degré  rie  la  micropsie,  et  d'apprécier  dans  qcreits 
mesure  elle  disparait.  Pour  peu  que  ic  phénomène  existe,  les  malades  en 
ont  très  neltement  conscience  :  il  leur  suffit  pour  cela  de  regarder  un  objet 
alternativement  avec  chaque  œil.  l'autre  étant  fermé;  mais  si  on  leur 
demande  de  fixer  la  propoi'tion  du  rapetissement,  on  n'obtient  en  général 
que  des  réponses  fort  indécises.  Cela  tient  à  ce  qu'il  est  très  difficile  de 
porter  un  jugement  précis  sur  deux  grandeurs  apparentes  vues  successive- 
ment, et  non  pas  simultanément.  Eu  pareil  cas,  pour  faire  cesser  toute 
hésitation,  j'i'.i  recours  au  petit  artifice  suivant  :  un  prisme  de  8  à  -10",  à 
base  horizontale,  étant  placé  au  devant  de  l'œil  malade,  le  sujet  fixe  avec  les 
deux  yeux  une  ligne  horizontale,  noire  sur  fond  blanc,  placé  à  telle  distance 
que  l'on  désire.  11  en  résulte  deux  images  superposées,  dont  il  devient 
facile  de  comparer  les  dimensions. 
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micropsie  musculaire  dans  lesquelles  le  rapetissement  est  pro- 
portionnel à  la  grandeur  des  objets,  et  devient  surtout  marqué 
dans  la  vision  de  près. 

En  somme,  la  micropsie  rétinienne  est  un  phénomène  du 
même  ordre  que  la  projection  fautive  observée  lors  de  la 
paralysie  des  muscles  moteurs  du  globe,  avec  cette  différence 
toutefois  que  dans  la  paralysie  musculaire,  l'erreur  de  projec- 
tion est  due  à  une  appréciation  erronée  de  la  situation  du 
globe,  par  rapport  à  la  tête,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  de 
la  situation  de  la  fovea  centralis  par  rapport  à  l'axe  de  l'or- 
bite, tandis  que  dans  la  micropsie,  l'erreur  résulte  d'une  ap- 
préciation inexacte  de  la  situation  des  éléments  rétiniens  par 
rapport  à  ce  même  point,  c'est-à-dire  par  rapport  à  l'axe 
optique. 

Au  fond,  comme  on  le  voit,  la  micropsie  n'est  qu'une 
variété  de  métamorphopsie.  Si  le  refoulement,  le  déplace- 
ment des  éléments  percepteurs  se  fait  d'une  façon  relative- 
ment régulière  à  la  périphérie,  l'objet  fixé  apparaît  réduit 
dans  la  même  proportion  suivant  ses  différents  diamètres,  et 
semble  seulement  rapetissé;  si,  au  contraire,  la  dissocia- 
tion des  éléments  s'est  faite  d'une  façon  irrégulière,  l'objet 
est  vu  déformé. 

Le  mécanisme  de  la  micropsie  étant  connu,  celui  de  la 
raacropsie  s'en  déduit  aussitôt. 

Tout  processus  morbide  qui,  au  lieu  d'exercer  son  action 
du  centre  à  la  périphérie,  aura  au  contraire  pour  résultat 
de  déplacer  les  éléments  de  la  périphérie  vers  le  centre, 
pourra  s'accompagner  d'un  grossissement  apparent  des 
objets.  Pourtant  la  macropsie  s'observe  très  rarement;  la 
raison  que  j'en  donne  est  la  suivante  : 

Que  le  processus  pathologique  ait  son  point  de  départ 
juste  au  centre  de  la  tache  jaune,  ou  bien  dans  un  point 
situé  au  voisinage,  le  résultat  final  n'en  sera  pas  moins,  le 
plus  souvent,  un  accroissement  de  la  distance  qui  sépare  les 
éléments  percepteurs  sur  lesquels  vient  se  former  le  contour 
de  l'image.  Supposons,  en  effet,  qu'un  objet  AB]{Fig.  3) 
vienne  se  peindre  en  a  b,  sur  une  rétine  atteinte  d'hyperplasie 
du  tissu  cellulaire  ayant  pour  effet  de  déplacer  les  éléments 
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nerveux;  supposons  en  outre  que  la  rétinite,  au  lieu  d'avoir 
son  point  de  départ  au  centre  de  la  macula,  ait  débuté  un 
peu  en  dehors,  en  P.  Si  chaque  élément  se  trouve  déplacé  — 
pour  prendre  un  exemple,  —  d'une  étendue  égale  à  un 
millième  de  millimètre;  si  d'autré  part,  l'élément  a'  se  trouve 
être  le  millième  à  partir  de  P,  il  en  résultera  que  cet  élé- 
ment se  trouvera  rapproché  d'un  millimètre  de  la  fossette 
centrale  de  la  rétine  ;  il  viendra  par  conséquent  en  a,  mais  la 
projection  se  fera  suivant  a'  k  A',  et  la  partie  de  l'objet  située 
au-dessus  de  l'axe  visuel  paraîtra  grandie. 


Fig.  3. 


Si  tous  les  éléments  percepteurs,  jusqu'en  un  point  situé 
au-delà  de  b\  ont  subi  un  déplacement  proportionnel, 
le  mouvement  de  translation  éprouvé  par  l'élément  b\  se 
trouvera  nécessairement  plus  considérable  que  pour  a\  et 
tandis  que  ce  dernier,  le  millième  à  partir  de  P,  s'est  dé- 
placé, avons-nous  dit,  d'un  millimètre,  le  premier,  en  sup- 
posant qu'il  soit  le  deux  millième  à  partir  du  même  point, 
se  trouvera  reculé  de  deux  millimètres,  de  telle  sorte  qu'en 
fin  de  compte,  les  éléments  a  et  b,  se  trouvant  plus  éloignés 
l'un  de  l'autre  qu'ils  ne  devraient  l'être,  la  projection  se  fera 
suivant  les  lignes  a  k  A'  et  b'  k  B'  correspondant  à  la  situa- 
tion normale  des  éléments.  L'objet,  en  même  temps  qu'il 
paraîtra  rapetissé,  semblera  donc  légèrement  déplacé  vers 
le  haut,  en  sens  inverse  du  mouvement  de  translation  subi 
par  les  éléments  nerveux,  à  la  surface  de  la  coque  oculaire. 

On  conçoit  cependant  que  si  une  rétinite,  ayant  débuté  en 
et  refoulé  l'élément  a'  en  a,  reste  assez  localisée  pour 
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respecter  le  point  b\  qui  conserve  sa  place  habituelle,  il 
devra  se  produire  de  la  niacropsie,  puisque  l'objet  paraîtra 
vu  sous  un  angle  visuel  plus  grand  que  celui  qui  lui  corres- 
pond en  réalité.  Des  faits  de  ce  genre  doivent  avoir  été 
observés  ;  peut-être  les  a-t-on  passés  sous  silence  par  suite 
de  la  difficulté  où  l'on  était  de  les  expliquer  avec  la  théorie 
de  Grœfe.  La  micropsie  étant  liée,  d'après  lui,  à  la  destruc- 
tion d'un  certain  nombre  d'éléments  percepteurs,  et  la  réti- 
nite  ne  pouvant  jamais  que  diminuer  le  nombre  de  ces  élé- 
ments, et  non  pas  l'augmenter,  il  devenait  impossible  de 
comprendre  la  production  de  la  macropsie. 

En  résumé,  les  illusions  d'optique  dont  il  vient  d'être 
question,  résultent  de  ce  que  le  sensorium  n'a  pas  conscience 
Ju  déplacement  des  éléments  percepteurs  par  rapport  au 
pôle  postérieur  de  l'œil,  et  continue  à  rapporter  l'impres- 
sion, pour  chaque  clément  frappé  par  les  raj'ons  lumineux, 
à  la  place  qu'occupait  autrefois  cet  élément. 

Mais  le  sens  local  de  la  rétine  et  la  projection  de  chacun 
des  points  de  l'hémisphère  postérieur  du  globe  dans  l'espace, 
suivant  une  certaine  direction,  sont  des  notions  acquises, 
basées  sur  la  relation  que  l'habitude  nous  a  permis  d'établir 
entre  la  situation  des  objets  dans  le  champ  visuel  d'une 
part,  et,  d'autre  part,  les  sensations  musculaires  qui  nous 
font  juger  :  1'  de  la  position  de  la  tète  et  du  corps  par  rap- 
port au  sol;  2^  de  la  position  du  globe  dans  l'orbite;  .3"  de 
la  place  qu'occupe  chaque  élément  rétinien  par  rapport  au 
pôle  postérieur  de  l'œil.  Si  ces  rapports  sont  troublés  sans 
que  nous  en  ayons  conscience,  nos  perceptions  deviennent 
erronées,  mais  une  nouvelle  éducation  du  sens  de  la  vue. 
sous  ce  rapport,  nous  permettra  de  rectifier  peu  à  peu  notre 
jugement,  de  telle  sorte  que  la  r.Mcropsie  finira  par  dispa- 
raître bien  que  le  déplacement  des  éléments  percepteurs 
subsiste.  En  cela,  la  micropsie  rétinienne  obéit  aux  mêmes 
lois  que  la  fausse  projection  due  à  la  paralysie  des  muscles 
moteurs  du  globe. 

Il  est  même  permis  de  concevoir  que,  dans  certaines  réti- 
nites,  le  déplacement  des  éléments  sensibles  se  fasse  avec 
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une  telle  lenteur  que  le  malade  puisse  corriger  ses  percep- 
tions à  mesure  que  la  maladie  se  développe,  de  telle  sorte 
que  la  micropsie  passe  inaperçue.  On  s'expliquerait  par  une 
hypothèse  semblable  pourquoi  la  rétraction  cicatricielle  à 
marche  toujours  lente,  qui  succède  à  la  résorption  des  exsu- 
dats  ou  des  gommes  de  la  tache  jaune  et  qui,  en  attirant 
concentriquement  les  éléments  percepteurs  vers  la  fovea, 
devrait  produire  de  la  macropsie,  ne  s'accompagne  jamais 
d'aucun  phénomène  de  ce  genre,  que  je  sache,  du  moins. 


BLÉPHAROSPASME 
CONJONCTIVITE  GRANULEUSE 


Messieurs, 

La  jeune  femme  que  vous  venez  de  voir,  et  sur  laquellej'ai 
appelé  votre  attention,  a  été  atteinte  d'un  blépharospasme 
tonique  de  l'œil  droit,  qui  a  cessé  depuis  six  semaines,  après 
avoir  résisté  pendant  plus  d'un  an  à  tous  les  efforts  de  la  thé- 
rapeutique. 

Il  existe  sur  les  deux  yeux,  et  à  peu  près  au  même  degré 
de  chaque  côté,  une  conjonctivite  granuleuse,  d'ailleurs  assez 
légère,  qui  remonte  à  plusieurs  années,  et  s'est  compliquée, 
à  diverses  reprises,  de  ces  lésions  de  voisinage  :  phlyctènes, 
érosions,  vascularisation  de  la  cornée,  qui  sont  le  cortège 
habituel  de  cette  forme  d'ophtalmie. 

La  malade  se  trouve  placée  dans  des  conditions  hygiéni- 
ques mauvaises.  Veuve  avec  plusieurs  enfants,  fatiguée,  mal 
nourrie,  elle  est  obligée  de  se  livrer  à  un  travail  de  couture 
incessant,  pour  subvenir  aux  besoins  de  sa  petite  famille. 

Tout  au  commencement  de  l'année  dernière,  à  la  suite  de 
veilles  prolongées,  il  survint  une  kératite  pustuleuse  de  l'œil 
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gauche,  accompagnée  de  photopbobie  excessive  et,  par  suite, 
de  spasme  de  l'orbiculaire.  Au  début,  l'occlusion  des  pau- 
pières n'était  pas  permanente;  elle  n'avait  lieu  que  pendant 
le  travail  ou  lorsque  les  yeux  se  trouvaient  exposés  à  l'action 
d'une  lumière  vive.  J'espérais  que  la  kératite,  une  fois  gué- 
rie, tout  rentrerait  dans  l'ordre;  c'est  ce  qui  a  lieu  habituel- 
lement pour  cette  variété  de  blépharospasme  dit  inflamma- 
toire, symptomatique  d'une  lésion  de  la  cornée  ou  de  la  con- 
jonctive. 

Je  fus  trompé  dans  mon  attente,  et  bien  que  la  coi-née  fut 
revenue  à  son  état,  je  ne  dirai  pas  normal,  mais  habituel,  car 
il  existe  toujours  chez  les  granuleux  un  pannus  plus  ou  moins 
développé;  bien  que  les  granulations  ne  fussent  pas  en  plus 
grand  nombre  à  gauche  qu"à  droite,  l'œil  gauche  continua  à 
rester  fermé  alors  que  le  droitneprésentait  rien  de  particulier 

Le  spasme  n'était  pas  très  énergique  et  un  observateur 
non  prévenu  aurait  pu  croire  tout  d'abord  à  un  simple  ptosis; 
il[n'en  était  rien  cependant.  La  malade  pouvait  pai'faitement 
ouvrir  l'œil  en  question,  et  aussi  complètement  que  l'autre, 
mais  c'était  pour  elle  une  chose  pénible;  l'impression  de  la 
lumière  lui  causait  une  impression  désagréable,  et  malgré  la 
gêne  que  lui  causait  cette  contraction  permanente,  elle  avait 
dû  se  résigner  à  travailler  à  l'aide  de  l'œil  droit  seulement. 

Les  faits  de  ce  genre  ne  sont  pas  absolument  rares  chez 
les  granuleux,  surtout  chez  les  femmes,  et  il  est  assez  diffi- 
cile d'expliquer  pourquoi  la  conti'action  du  muscle  orbicu- 
laire  (T"®  paire)  qui,  à  l'origine,  est  un  acte  réflexe  dû  à 
l'irritation  des  nerfs  de  la  cornée  (5"*  paii'e(,  persiste  ensuite 
pour  son  propre  compte,  alors  que  les  lésions  cornéennes 
sont  depuis  longtemps  guéries. 

Dans  certains  cas,  on  peut  expliquer  le  spasme  par  l'action 
irritante  qu'exerce,  à  la  surface  de  la  cornée,  le  frottement 
d'une  conjonctive  plus  ou  moins  rugueuse.  Toutes  les  cir- 
constances défavorables  se  trouvent  en  effet  réunies  chez  les 
granuleux,  pour  exagérer  la  gène  que  causent  ces  frotte- 
ments :  dégénérescence  et  rétraction  cicatricielle  de  la  con- 
jonctive, déformation  des  cartilages  tarses,  rétrécissement 
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de  la  fente  ps^tébrale,  atrophie  des  éléments  glandulaires 
qui  lubréfient  la  muqueuse,  etc. 

Vienne  un  blépharospasme  accidentel,  dù  à  une  complica- 
tion du  côté  de  la  cornée,  et  Ton  se  trouve  dans  un  cercle 
vicieux  dont  il  est  difficile  de  sortir  sans  sectionner  plus  ou 
moins  complètement  le  muscle  contracluré. 

Cette  petite  opération ,  connue  sous  le  nom  de  cantho- 
plastie,  se  pratique  au  niveau  de  la  commissure  externe,  de 
manière  à  élargir  la  fente  palpébrale  et  à  donner  du  jeu  aux 
paupières,  tout  en  paralysant  momentanément  l'action  de 
l'orbiculaire. 

Vous  m'avez  vu  pratiquer  plusieurs  fois  cette  section, 
presque  toujours  suivie  d'un  excellent  résultat.  Mais  notre 
malade  est  très  pusillanime  et  il  a  suffi  de  lui  parler  d'opé- 
ration pour  l  empècher,  pendant  plusieurs  semaines,  de  venir 
àlaclinique.  D'ailleurs,  il  ne  paraissait  pas  absolument  d.^mon- 
tré  que, chez  elle. le  spasme  iùl préventif .  si  jepuism'exprimer 
ainsi,  c'est-à-dire  eût  simplement  pour  objet  d'empêcher  le 
frottement  des  paupières  sur  le  globe.  En  effet,  la  conjonc- 
tive, relativement  lisse,  est  encore  peu  altérée  dans  sa  struc- 
ture et  la  fente  palpébrale  ne  semble  pas  rétrècie.  Du  côté 
du  globe,  il  v  a  bien  un  peu  de  kératite  vasculaire  ipannus 
tennis),  mais,  en  somme,  les  lésions  sont  loin  d'avoir  le  de- 
gré de  gravité  qu'elles  présentent  chez  une  foule  de  granuleux 
exempts  pourtant  de  blépharospasme. 

Av.Tntd'en  venir  à  une  opération  dont  la  seule  idée  épou- 
vantait la  malade,  je  résolus  donc  de  faire  appel  aux  res- 
sources de  la  thérapeutique  médicale. 

Je  m'étais  assuré,  au  préalable ,  que  le  spasme  n'était  pas 
sous  la  dépendance  d'un  état  nerveux  général  :  aucune  ap- 
parence d'hjstérie:  la  malade  était  bien  réglée,  la  santé  gé- 
nérale assez  bonne.  L'examen  du  système  dentaire,  qu'il  ne 
faut  jamais  négliger  de  faire  en  pareil  cas,  ne  révélait  rien 
de  particulier  qui  permit  de  croire  à  une  action  réflexe  ayant 
là  son  point  de  départ.  Enfin,  la  compression  des  nerfs  sus- 
orbitaire,  sous-orbitaire  et  facial,  à  leurs  points  d'émer- 
gence, ne  donnait  aucun  résultat. 

Ainsi  privé  de  fll  conducteur,  il  devient  assez  difficile 
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d'instituer  un  traitement  rationnel,  et  le  médecin  se  trouve 
placé  dans  l'humiliante  obligation  d'essayer  de  tout,  un  peu 
au  hasard. 

Le  collyre  au  sulfate  d'atropine,  longtemps  continué,  n'a- 
vait amené  aucune  amélioration;  le  collyre  au  sulfate  d'ésé- 
rine  conseillé,  en  pareil  cas,  par  quelques  auteurs,  sembla 
exagérer  encore  la  contraction  de  l'orbiculaire  et  ne  put  être 
supporté;  il  en  fut  de  même  de  la  pommade  au  précipité 
jaune,  si  efficace  chez  les  enfants  contre  la  photophobie  et  le 
blépharospasme,  suite  de  kératite  phlycténulaire.  Le  bro- 
mure de  potassium,  administré  progressivement,  à  des  doses 
élevées,  ne  modifia  en  rien  l'état  des  choses,  et  je  ne  fus  pas 
plus  heureux  avec  la  morphine  administrée  en  pilules,  asso- 
ciée au  sulfate  de  quinine. 

Peut-être  les  injections  hypodermiques  de  morphine 
auraient-elles  mieux  réussi,  mais  elles  déterminent  souvent, 
comme  vous  le  savez,  des  nausées,  des  vomissements,  et  j'ai 
renoncé  à  en  faire  usage  à  notre  consultation,  chez  des  mala- 
des qui  doivent  retourner  chez  eux  aussitôt  après.  Pour  le 
même  motif,  je  n'ai  pas  osé  conseiller  l'ésérine  à  l'intérieur 
bien  que  ce  médicament  ait  donné,  dit-on,  de  bons  résultats 
dans  le  traitement  du  blépharospasme,  à  des  doses  presque 
homœopathiques  (de  une  à  quatre  cuillerées  à  bouche  d'une 
solution  de  1  centigramme  de  sulfate  d'ésérine  pour 
200  grammes  d'eau).  J'essayai  encore  de  badigeonnages  de 
teinture  d'iode  sur  le  front  et  les  tempes,  de  l'application 
des  courants  continus,  des  vésicatoires  volants...  tout 
échoua. 

Après  six  mois  d'essais  de  toutes  sortes,  la  malade  se 
résigna  enfin  à  me  laisser  sectionner  la  commissure  externe 
des  paupières,  ce  que  je  fis  d'un  seul  coup  de  ciseau,  dans 
une  étendue  d'un  centimètre  environ.  A  l'aide  de  quelques 
points  de  suture,  j'attirai  la  conjonctive  à,  la  surface  de  la 
section,  de  manière  à  empêcher  la  réunion  des  lèvres  de  la 
plaie  ;  l'opération  fut  pratiquée  sur  les  deux  yeux  pour  con- 
server aux  fentes  palpébrales  une  même  largeur. 

L'efi'et  immédiat  parut  satisfaisant;  l'œil  put  rester  ouvert 
pendant  huit  ou  dix  jours;  mais  bientôt  le  spasme  reparut, 
aussi  tenace  qu'auparavant. 
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En  désespoir  de  cause,  je  songeai  aux  eaux  sulfureuses  on 
applications  locales,  guidé  en  cela  par  l'état  général  de  la 
malade.  Bien  qu'elle  présente  les  apparences  d'une  assez 
bonne  santé,  elle  est  manifestement  strumeuse,  comme  l'indi- 
quent les  cicatrices  de  scrofule  qu'elle  porte  au  cou.  En  pareil 
cas,  les  toniques,  les  reconstituants,  les  préparations  sulfu- 
reuses sont  d'un  emploi  rationnel,  et  je  n'avais  pas  attendu 
jusque  là  pour  faire  prendre  de  l'huile  de  foie  de  morue,  du 
vin  de  quinquina,  etc.  Mieux  vaudrait  encore  dos  viandes 
rôties,  de  bon  vin  de  Bordeaux,  le  séjour  à  la  campagne,  le 
repos...  Mais  ce  sont  là  des  choses  qu'on  ne  peut  guère  pres- 
crire aux  personnes  qui  fréquentent  les  dispensaires.  Ce  qu3 
je  pus  faire,  ce  fut  de  remettre  à  la  maladequck[uesbouteilles 
d'eau  de  Cauterets,  de  la  source  dite  des  yeux,  mises  à  ma 
disposition,  à  titre  d'essai. 

Cette  source,  qui  jouit  d'une  certaine  réputation  pour  la 
guérison  des  ophtalmies  scrofuleuses,  n'est  pas  exploitée  par 
l'administration  des  Eaux,  s'en  sert  qui  veut.  Elle  renferme 
par  litre,  d'après  l'analyse  de  MM.  Filhol  et  Béveil  : 


Sa  température  à  la  source  est  de  20°.  C'est  donc  une  eau 
à  peu  près  froide,  très  légèrement  minéralisée,  et  qui  doit 
pouvoir  se  conserver  assez  bien.  Mon  attention  avait  été 
attirée  sur  cette  eau,  par  quelques  médecins  de  la  localité  et 
j'avais  résolu  d'en  essayer. 

Je  conseillai  donc  l'application  sur  les  yeux,  trois  fois  par 
jour,  pendant  une  demi-heure,  de  compresses  imbibées  de  cette 
eau.  L'effet  obtenu  fut  tout  d"abord  vraiment  remarquable  ; 
quelques  applications  suffirent  pour  amener  le  relâchement 
de  l'orbiculaire,  et  pendant  quelques  jours  je  pus  croire  à  une 
guérison.  Mais,  cette  fois  encore,  mon  espoir  fut  déçu;  le 
blépharospasme  se  reproduisit  peu  à  peu  sans  cause  appa- 
rente, et  les  pulvérisations  d'eau  sulfureuse,  pas  plus  que 
l'emploi  des  compresses,  ne  purent  en  triompher. 

A  bout  de  ressources,  la  malade  entra  enfin  à  l'iiopital. 
J'espérais  que  le  repos  absolu  des  yeux  amènerait  quelque 


Hyposulfite  de  soude. 
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soulagement;  voyant  qu'il  n'en  était  rien,  je  dus  intervenir 
encore  une  fois  et  me  décidai,  entre  toutes  les  médications 
empiriques  qui  s'offraient  à  mon  esprit,  pour  une  révulsion 
énergique.  Pendant  quinze  jours,  trois  fois  par  semaine,  j'ai 
pratiqué  des  cautérisations  ponctuées  sur  le  front  et  la 
tempe,  à  l'aide  du  thermo-cautère,  faisant,  chaque  fois,  de 
20  à  25  cautérisations  très  superficielles.  Dès  la  première 
séance,  les  paupières  ont  pu  s'entr'ouvrir  ;  à  la  quatrième,  le 
spasme  proprement  dit  avait  complètement  cessé  et,  mainte- 
nant, il  ne  reste. plus  qu'un  léger  ptosis  résultant  de  l'inac- 
tion prolongée  du  muscle  releveur  de  la  paupière  supé- 
rieure. 

La  guérison  est-elle  définitive?  je  n'oserais  l'affirmer; 
cependant,  elle  se  maintient  depuis  plus  de  six  semaines, 
bien  que  la  malade  ait  quitté  l'hôpital  et  repris  son  travail  de 
couture. 

Ce  fait  clinique  m'a  paru  mériter  votre  attention.  Il  est  un 
exemple  assez  rare  de  la  persistance  du  hlépharospasme  chez 
certains  granuleux;  mais  il  montre  aussi  que,  malgré  l'im- 
puissance des  traitements  les  plus  rationnels,  il  ne  faut 
jamais  désespérer  de  la  guérison  aussi  longtemps  qu'on  n'a 
pas  épuisé  toutes  les  ressources  de  la  thérapeutique. 


FORME  RARE  DE  TUMEUR  DE  L'ORBITE 


M™^  X...,  âgée  de  trente-six  ans,  brune,  bien  consti- 
tuée, mère  de  trois  enfants  dont  le  dernier  a  neuf  ans,  a  pré- 
senté jusqu'à  la  fin  de  1877,  toutes  les  apparences  d'une 
santé  excellente.  Il  convient  cependant  de  relever  dans  l'état 
général  les  particularités  suivantes  :  M"'°  X.,.  extrêmement 
impressionnable,  est  atteinte  depuis  son  enfance  de  troubles 
nerveux  assez  bizarres,  revenant  à  quelques  semaines  ou  à 
quelques  mois  d'intervalle,  et  qui  débutent  sous  la  forme  de 
migraine  violente  avec  prostration  extrême,  sensation  de 
froid,  éblouissements.  Ces  crises,  dont  la  durée  est  de  une 
heure  ou  deux,  n'obligent  pas  la  malade  à  garder  le  lit  ;  elle 
peut  aller  et  venir,  donner  des  ordres,  mais  il  lui  est  impos- 
sible de  trouver  certains  mots  et,  tantôt  elle  s'arrête  au 
milieu  d'une  phrase  qu'elle  ne  peut  achever,  tantôt,  sans  en 
avoir  conscience,  elle  substitue  au  mot  qu'elle  croit  pro- 
noncer, une  expression  quelconque  qui  fait  que  la  phrase  n'a 
plus  de  sens.  La  fin  de  la  crise  est  suivie  d'une  abondante 
émission  d'urine  aqueuse.  Autre  singularité  :  de  tout  temps, 
à  l'état  normal,  on  a  compté  100,  110  et  jusqu'à  120  pulsa- 
tions par  minute  ;  à  part  cette  fréquence  des  battements,  le 
cœur  ne  présente  rien  de  particulier. 


OPÉRATION.  -  GUÉRtSON 
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Quelques  mois  avant  le  début  de  l'affection,  au  moment  où 
M""®  X...  ouvrait  une  armoire  à  glace,  la  porte  s'échappant 
de  sa  ferrure  est  venue  frapper  violemment  le  côté  gauche 
de  la  tête,  produisant  une  plaie  contuse  de  quelques  centi- 
mètres d'étendue;  un  peu  plus  tard,  et  à  de  courts  inter- 
valles, plusieurs  chutes  dans  l'escalier  ont  eu  lieu  acciden- 
tellement. Toutefois,  il  ne  se  produisit  rien  de  particulier  du 
côté  des  yeux  jusqu'à  la  fin  de  1877. 

Vers  le  mois  de  novembre,  des  élancements  survinrent 
dans  l'œil  gauche,  la  vue  s'obscurcit  ;  les  objets  semblaient 
couverts  d'un  brouillard.  Un  oculiste,  M.  le  docteur  G..., 
consulté  à  ce  moment,  trouva  le  fond  de  l'œil  fortement  con- 
gestionné et,  trompé  sans  doute  par  les  troubles  nerveux  et 
l'état  du  pouls,  porta  le  diagnostic  iVliyperc'mic  rctiniemie, 
suite  de  chloro-anémic .  Pendant  plusieurs  mois  la  malade  prit 
du  fer  et  de  l'aloès. 

En  mars  1878,  on  s'aperçut  d'un  commencement  d'exoph- 
talmie;  une  certaine  gêne  se  manifesta  dans  les  mouvements 
du  glol)e,  il  y  eut  par  moments  de  la  diplopie.  Le  médecin 
de  la  famille  crut  à  un  goitre  exophtalmique,  et  prescrivit 
successivement  de  l'iodure  de  potassium  qui  fut  mal  sup- 
porté, du  bromure  de  potassium,  et  enfin  un  traitement 
hydrothérapique.  Une  légère  amélioration  se  manifesta;  elle 
fut  de  courte  durée  et  bientôt  se  produisit  une  aggravation 
rapportée  par  la  malade  aux  émotions  et  aux  chagrins  que 
lui  causèrent  une  série  de  malheurs  de  famille.  Les  progrès 
de  l'amblyopie  firent  que  la  diplopie  disparut  et,  par  suite 
•  de  la  paralysie  de  plus  en  plus  marquée  des  muscles  mo- 
teurs, le  globe  devint  à  peu  près  immobile. 

Un  second  oculiste,  consulté  dans  le  courant  de  1878, 
prescrivit  un  traitement  arsénical.  Au  mois  d'octobre  de  la 
même  année,  la  malade  partit  pour  Paris,  et  se  confia  aux 
soins  de  M.  le  docteur  de  W...  qui  pratiqua  dans  l'orbite 
une  ponction  exploratrice,  ne  trouva  rien,  et  conclut  à  une 
tumeur  osseuse  se  développant  au  voisinage  du  trou  optique. 
Pendant  près  de  six  semaines,  on  fit  chaque  jour  des  injec- 
tions sous-cutanées  de  pilocarpine  et  des  frictions  mercu- 
rielles  au  pourtour  de  l'orbite;  en  même  temps,  l'iodure  de 
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potassium  était  administrée  à  liautes  doses,  à  l'aide  de  lave- 
ments. Ce  traitement  n'eut  d'autre  résultat  que  d'affaiblir 
Gxtraordinaireaient  la  malade  qui  revint  à  Bordeaux,  épui- 
sée, très  amaigrie  et  découragée. 

C'est  en  février  1879  que  je  vis  M'"'^  X...  pour  la  première 
fois,  et  voici  les  notes  prises  à  ce  moment. 

Œil  droit  absolument  normal.  Œil  gauche  :  exophthalmie 
d'environ  1  centimètre  ;  paralysie  à  peu  près  complète  de 
tous  les  muscles  moteurs;  ptosis;  mydriase;  atrophie  avan- 
cée du  nerf  optique  ;  milieux  transparents;  vaisseaux  réti- 
niens diminués^  de  calibre  ;  tension  intra-oculaire  normale; 
hypérémie  passive  de  la  muqueuse  oculo-palpébrale  ;  sensi- 
bilité de  la  cornée  très  amoindrie.  Les  doigts  peuvent  à 
peine  être  comptés  à  30  centimètres.  La  malade  souffre; 
depuis  le  début  de  l'affection,  elle  est  sujette  à  des  crises 
douloureuses  (pii  débutent  par  la  région  orbitaire,  se  propa- 
gent dans  la  moitié  correspondante  de  la  tête  et  laissent 
après  elles  une  sensation  pénible  d'engourdissement. 

Une  exploration  attentive  de  la  cavité  orbitaire,  à  l'aide 
du  doigt  enfoncé  aussi  profondément  que  possible,  soit  en 
déprimant  les  paupières,  soit  en  pénétrant  dans  les  culs-de- 
sac  conjonctivaux,  ne  me  permit  de  constater  aucune  saillie 
anormale.  La  paume  de  la  main,  appliquée  sur  le  globe,  ne 
pei'cevait  aucun  battement,  et  une  pression  suffisamment 
forte,  en  déprimant  le  coussinet  graisseux  de  l'orbite,  faisait 
reprendre  à  l'œil  sa  position  normale,  momentanément,  cela 
va  sans  dire. 

L'atrophie  par  compression  du  nerf  optique,  et  la  paralysie 
des  nerfs  moteurs  indiquaient  suffisamment  qu'une  tumeur 
se  développait  dans  le  fond  de  l'oruite.  Malgré  l'accélération 
des  battements  du  cœur,  malgré  les  troubles  nerveux  que 
j'ai  signalés,  l'hypothèse  d'une  maladie  de  Bassedow  n'était 
guère  admissible;  il  n'existait  pas  le  moindre  gonflement  du 
corps  thyroïde  ;  l'affection  étaijt  unilatérale,  et  jamais  la  dila- 
tation du  paquet  vasculaire  intra-orbitaire  d'où  résulte  la 
propulsion  du  globe,  dans  le  goitre  exophthalmique,  n'amène 
la  paralysie  du  nerf  optique  et  des  nerfs  moteurs. 
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Mais  de  quelle  nature  était  la  tumeur?  Pas  plus  que  les 

chirurgiens  qui  avaient  eu  à  examiner  la  malade,  je  ne  pus 
me  prononcer.  M™'  X...  s'est  mariée  fort  jeune;  les  deux 
époux  mènent  une  vie  exemplaire;  les  enfants  se  portent 
bien;  la  syphilis  ne  pouvait  donc  être  mise  en  cause.  Le  ré- 
sultat négatif  de  la  ponction  pratiquée  à  Paris  par  M.  le 
docteur  de  W...  excluait  l'idée  d'un  kyste  ou  d'une  tumeur 
vasculaire;  le  lipome  est  très  rare  dans  l'orbite.  Etais-je  en 
présence  d'une  exostose,  d'un  flbrome,  d'une  tumeur  maligne? 

Avant  d'entreprendre  un  traitement,  je  demandai  à  prati- 
quer une  nouvelle  ponction  exploratrice.  L'aiguille  d'une 
seringue  de  Pravaz,  que  je  choisis  assez  longue  pour  arriver 
jusqu'au  trou  optique,  fut  enfoncée  profondément  dans  l'or- 
bite, le  long  de  la  paroi  interne,  et  put  être  introduite  en 
totalité,  sans  rencontrer  aucune  résistance  et  sans  donner 
issue  à  aucun  liquide  ;  les  mouvements  d'excursion  assez 
étendus  que  je  pus  imprimer  à  la  pointe  de  l'aiguille  déno- 
taient qu'elle  plongeait  simplement  dans  le  tissu  cellulo- 
graisseux.  Aucune  apparence  de  tumeur.  Il  est  probable, 
comme  on  le  verra  par  la  suite  de  cette  observation,  que  le 
résultat  eut  été  différent  en  opérant  le  long  de  la  paroi 
externe  de  l'orbite. 

Cette  exploration,  au  lieu  de  m'éclairer  sur  la  nature  du 
mal,  ne  fit  qu'ajouter  à  mon  indécision.  Convaincu  néan- 
moins qu'il  existait  quelque  part  une  tumeur,  je  conseillai 
l'usage  de  l'iodure  de  potassium,  cette  suprême  ressource 
des  médecins  dans  l'embarras.  Ce  médicament  ne  fut  pas 
mieux  toléré  que  par  le  passé,  et,  au  bout  de  quelques  jours, 
il  fallut  y  renoncer.  La  malade,  qui  s'était  bien  trouvé  des 
préparations  arsénicales  et  de  l'hydrothérapie,  revint  à  ce 
traitement.  Malgré  tout,  les  crises  douloureuses  augmen- 
taient de  fréquence  et  d'intensité  et,  au  mois  d'aoïit,  à  la 
suite  d'un  accès  plus  violent  que  les  autres,  eut  lieu  une 
consultation  à  laquelle  prirent  part  MM.  les  docteurs 
Armaingaud  et  Page. 

Une  exploration  minutieuse  ne  nous  apprit  absolument 
rien;  le  doigt  ne  rencontrait  aucune  tumeur;  on  ne  percevait 
ni  bruit  de  souffle,  ni  battements.  La  malade,  qui  porte  en 
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différents  points  du  corps  do  petits  kystes  synoviaux,  était 
arrivée  à  se  persuader  qu'elle  avait  un  kyste  de  l'orbite  et 
qu'il  suffirait  de  le  ponctionner  pour  le  faire  disparaître. 
Aussi,  l'idée  d'une  nouvelle  ponction  fut-elle  acceptée  avec 
empressement.  Séance  tenante,  je  plongeai  un  trocart  de 
petit  calibre  le  long  de  la  paroi  supérieure  de  l'orbite.  .Je 
m'attendais  à  un  résultat  négatif,  mais,  à  peine  avais-je 
retiré  le  mandrin,  qu'à  ma  grande  surprise,  le  sang  s'échappa 
avec  force,  par  jets  saccades.  Je  me  hâtai  de  retirer  l'instru- 
ment; il  se  fit  dans  l'orbite  un  épanchement  abondant  et 
l'on  put  voir,  en  quelques  minutes,  l'infiltration  sanguine 
arriver  jusqu'aux  paupières,  en  même  temps  que  l'œil  était 
projeté  fortement  au-dehors. 

Un  bandage  compressif,  arrosé  d'eau  très  froide,  fut  appli- 
qué jusqu'au  lendemain;  l'épanchement  se  résoi'ba  peu  à  peu, 
mais  M'""  X...  dut  garder  la  chambre  pendant  plusieurs  jours, 
souffrant  de  douleurs  violentes  contre  lesquelles  il  fallut 
recourir  aux  injections  hypodermiques  de  morphine. 

Le  résultat  assez  imprévu  de  cette  exploration  semblait  ne 
devoir  laisser  aucun  doute  sur  la  nature  vasculaire  de  la 
tumeur;  en  admettant  que,  par  impossible,  l'artère  ophtal- 
mique eût  pu  être  blessée  par  la  pointe  du  trocart,  cette 
ai^tèrc,  en  raison  de  son  petit  volume,  n'aurait  pu  alimenter 
un  pareil  jet  de  sang.  Quant  à  préciser  et  à  savoir  s'il 
s'agissait  d'un  anévrisme  vrai,  d'un  anévrisme  artérioso- 
veineux,  conséquence  des  traumatismes  dont  il  a  été  ques- 
tion; d'un  anévrisme  cirsoïde,  d'un  angiome  caverneux, 
d'une  simple  tumeur  veineuse...  la  chose  me  parut  à  peu 
près  impossible. 

A  partir  de  ce  moment,  un  ch-imosis,  qui  déjà  avait  fait 
son  apparition  dans  le  cul-de-sac  inférieur,  par  suite  de  la 
gêne  croissante  de  la  circulation,  acquit  rapidement  un 
volume  considérable,  constituant  une  véritable  tumeur  char- 
nue qui  débordait  la  paupière  et  menaçait  constamment  de 
s'ulcérer.  Jusqu'au  dernier  jour,  ce  chémosis  en  raison  de 
l'irritation  dont  il  était  le  siège,  par  suite  de  son  exposition 
à  l'air;  en  raison  aussi  de  son  aspect  peu  agréable,  a  fait  le 
désespoir  de  la  malade,  qui  demandait  instamment  à  en  être 
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débarrassée.  J'ai  essayé  pour  cela  de  divers  moyens  qui  ont 
complètement  échoué. 

La  paupière  inférieure,  renversée  en  dehors,  et  fortement 
tendue  sur  le  globe,  étranglait  ce  chémosis  ;  la  première 
indication  était  donc  de  réduire  l'ectropion,  mais  l'exophtal- 
mie  avait  fait  des  progrès  considérables  et  ce  ne  fut  qu'avec 
une  peine  infinie,  et  en  exerçant  une  traction  considérable 
j[ue  j'arrivai  à  réunir  les  deux  paupières  à  l'aide  de  serre- 
fines,  les  plus  fortes  que  je  pus  trouver.  Ce  mode  d'occlusion 
assez  douloui'eux,  ne  put  être  supporté  longtemps;  néan- 
moins, quelques  jours  avaient  suffi  pour  réduire  considéra- 
blement le  volume  du  chémosis.  Malheureusement,  comme 
il  était  facile  de  le  prévoir,  nous  eûmes  bientôt  perdu  le  ter- 
rain si  péniblement  gagné.  J'essayai  alors  de  la  suture  des 
paupières,  sans  avivement  ;  mais  la  saillie  du  globe  était 
telle  et  la  traction  si  forte,  que  la  malade  dut  renoncer  à 
toute  tentative  de  ce  genre.  Sur  mon  conseil,  elle  essaya 
d'une  sorte  de  pince  à  ptosis,  agissant  sur  les  paupières  de 
manière  à  les  rapprocher  l'une  de  l'autre,  pendant  quelques 
heures  chaque  jour,  réduisant  et  comprimant  par  ce  moyen 
le  chémosis.  Tout  échoua. 

Sur  l'avis  de  son  médecin,  et  dans  l'espoir  d'arrêter  les 
progrès  de  la  tumeur  arbitraire,  M"^  X...  eut  recours  à  des 
injections  hypodermiques  d'ergotine  ;  ces  injections,  très  dou- 
loureuses, n'amenèrent  aucun  résultat.  En  décembre  1879, 
après  un  refroidissement  suivi  de  bronchite,  crise  violente 
caractérisée  par  des  douleurs  intolérables  dans  le  côté 
gauche  de  la  tête.  Depuis  cette  époque,  la  malade  ne  cessa 
de  faire  usage  d'injections  sous-cutanées  de  morphine,  qu'elle 
pratiquait  elle-même,  à  tout  moment.  C'est  seulement  à  cette 
condition  qu'elle  se  maintint  en  bon  appétit,  dans  un  état 
de  calme  relatif,  et  put  vaquer  aux  soins  de  son  ménage. 
Du  reste,  la  quantité  de  morphine  absorbée  chaque  jour, 
n'a  jamais  dépassé  10  à  15  centigrammes. 

Au  printemps  de  1880,  la  situation  commença  à  être 
inquiétante  ;  il  devint  manifeste  que  la  tumeur  refoulait  peu 
à  peu  les  parois  de  l'orbite  :  le  frontal,  l'arcade  zygoma- 
tique,  l'os  malaire  étaient  déjetcs  ibn  dehors.  Par  suite  de  la 
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compression  et  du  tiraillement  exercés  sur  les  nerfs  ciliaires,  la 
cornée,  jusque-là  intacte,  se  troubla  dans  sa  moitié  inférieure  ; 
un  instant  même  une  perforation  sembla  imminente.  Quel- 
ques formentations  chaudes  et  la  suppression  d'un  bandage 
corapressif  que  la  malade  portait  habituellement,  suffirent  à 
arrêter  le  processus  nécrotique.  Mais,  à  partir  de  ce  moment, 
l'œil  devint  mou  et  marcha  vers  la  phtisie. 

Au  mois  de  juin,  sur  ma  demande,  M.  le  professeur  Dé- 
nucé  fut  appelé  en  consultation.  De  quelle  nature  était  la 
tumeur;  fallait-il  tenter  une  opération  immédiate;  était-il 
plus  sage  d'attendre? 

Malgré  la  procidence  extrême  du  globe,  le  doigt  ne 
pouvait  encore  atteindre  la  tumeur;  mais,  pour  la  première 
fois,  l'œil  parut  animé  de  mouvements  de  propulsion  iso- 
chrones aux  battements  du  cœur  ;  toutefois  le  déplacement 
était  si  faible  qu'on  ne  pouvait  le  constater  en  regardant  la 
malade  de  face,  il  fallait  se  placer  très  obliquement  (1).  La 
paume  de  la  main  appliquée  sur  le  globe  ne  percevait  aucun 
battement;  bruit  de  souffle  à  peine  appréciable;  rien  de  sus- 
pect du  côté  des  ganglions  et,  malgré  tout,  état  général 
satisfaisant. 

Fort  du  résultat  de  ma  dernière  ponction,  je  maintins 
mon  diagnostic  de  tumeur  vasculaire,  plutôt  veineuse  qu'ar- 
térielle, en  raison  du  peu  d'intensité  du  bruit  du  souffle  et 
de  la  faiblesse  extrême  des  mouvements  de  propulsion  du 
globe.  M.  Denucé  émit  l'idée  qu'on  pourrait  bien  avoir 
affaire  à  un  sarcome  dont  le  pédicule,  très  vasculaire,  aurait 
été  intéressé  par  la  pointe  du  trocart.  M.  le  docteur  Armain- 
gaud  n'abandonnait  qu'à  regret,  l'hypothèse  d'un  goitre 
exophtalmique  à  forme  fruste. 

A  la  suite  de  cette  consultation,  nous  crûmes  devoir  décla- 
rer que  le  moment  était  proche  où  une  intervention  chirur- 
gicale deviendrait  nécessaire  ;  toutefois,  avant  d'en  venir  à 

(I)  Mi"<=  X...,  ayant  bien  voulu  se  rendre  quelques  jours  plus  tard  au 
laboratoire  de  médecine  expérimentale  de  M.  le  lirofcsscur  Jolyet,  on  a  pu, 
à  l'aide  d'un  appareil  enregistreur,  prendre  le  trace  de  ces  battements,  ])ré- 
sonté  par  M.  le  docteur  Anuaingaud  à  la  Société  d'anatomie  et  de  ])hYsio- 
logie  de  Bordeaux. 
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une  opération  sanglante,  nous  résolûmes  d'avoir  recours  à 
l'électro-puncture.  Mais  d'abord,  la  malade  voulut  être  dé- 
barrassée du  bourrelet  chémotique  qui,  depuis  un-  an,  la 
gênait  et  la  préoccupait  si  fort.  Je  pris  le  parti  de  l'exciser, 
et,  quinze  jours  plus  tard,  je  fis,  avec  l'assistance  de  M.  le 
docteur  Armaingaud,  une  première  séance  d'électrolyse. 

Une  longue  aiguille  de  fer  doux,  en  rapport  avec  le  pôle 
positif  d'une  pile  de  six  éléments,  fut  enfoncée  dans  la  pro- 
fondeur de  l'orbite  et  laissée  en  place  quinze  minutes,  l'élec- 
trode négatif  étant  maintenue  sur  la  tempe.  Cette  applica- 
tion fut  assez  mal  supportée;  une  ecchymose  étendue  se  pro- 
duisit autour  de  la  piqûre  ;  il  survint  un  peu  de  gonflement 
inflammatoire  accompagné  de  douleurs  vives  et  la  malade  ne 
voulut  plus  entendre  parler  de  ce  mode  de  traitement.  Re- 
mettant à  plus  tard  une  opération  sanglante  dont  l'idée 
l'eff'rayait  beaucoup,  elle  ne  connut  plus,  pendant  quelques 
mois,  d'autre  remède  que  la  morphine.  A  cette  époque,  les 
règles  se  supprimèreot  pour  ne  plus  reparaître  et  la  santé 
générale  commença  à  s'altérer;  amaigrissement,  perte  des 
forces,  teinte  légèrement  cachectique. 

Au  mois  de  décembre,  je  pus  constater  enfln  par  le  tou- 
cher, l'existence  d'une  tumeur  solide  (contre  mon  attente), 
arrivant  jusqu'à  la  base  de  l'orbite  qu'elle  occupait  en  tota- 
lité. Sur  cette  tumeur  reposait  le  globe  de  l'œil,  complète- 
ment à  découvert  et  comme  luxé.  La  conjonctive,  les  pau- 
pières, étaient  le  siège  d'un  gonflement  œdémateux  énorme  ; 
toute  la  moitié  supérieure  de  la  face,  du  côté  malade,  sem- 
blait avoir  subi  un  mouvement  d'expansion  et  l'on  eût  dit 
que  les  os  allaient  se  disjoindre.  Mais,  chose  singulière  !  les 
mouvements  de  propulsion  du  globe,  au  lieu  d'avoir  aug- 
menté, comme  on  aurait  pu  s'y  attendre,  avaient  cessé  com- 
plètement. Par  contre,  à  l'auscultation,  on  percevait  sur  le 
globe  oculaire  et  dans  tout  le  côté  gauche  de  la  tète,  un  bruit 
de  souffle  intense,  intermittent,  synchrone  à  la  systole  arté- 
rielle. 

La  malade,  dont  la  situation  était  deven>ie  intolérable, 
demandait  maintenant  à  être  délivrée  de  sa  tumeur  et  il  fut 
convenu  que  l'opération  serait  faite  dans  les  premiers  jours 
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de  janvier.  Je  ne  cachai  pas  au  mari  que  cette  opération  né- 
cessiterait peut-être  la  ligature  de  la  carotide  et  pourrait 
avoir  des  conséquences  funestes. 

L'opération  a  été  pratiquée  le  11  janvier,  avec  le  concours 
de  M.  le  professeur  Denucé  ;  M.  le  docteur  Armaingaud 
avait  bien  voulu  se  charger  d'administrer  le  chloroforme  ; 
M.  Denucé  fils,  interne  des  hôpitaux,  nous  assistait. 

La  malade  fut  soumise  tout  d'abord  à  un  dernier  examen. 
Les  paupières,  énormément  distendues  et  tuméfiées,  s'en- 
tr'ouvrent  pour  livrer  passage  à  la  base  de  la  tumeur  sur 
laquelle  repose  le  globe,  entouré  d'épais  bourrelets  chémo- 
tiques,  et  en  partie  atrophié.  Le  doigt,  promené  dans  les  culs- 
de-sac  conjonctivaux,  rencontre  partout,  recouverte  par  la 
muqueuse  œdématiée,  une  masse  résistante,  de  consistance 
charnue,  ne  se  laissant  déprimer  nulle  part,  et  dont  les 
contours  arrondis  sont  étroitement  appliqués  contre  les  arca- 
des orbitaires. 

On  ne  constate  ni  battements,  ni  mouvements  de  propul- 
sion, mais  en  quelque  point  de  la  boîte  crânienne  qu'on 
applique  l'oreille,  on  perçoit  un  bruit  de  souffle  intermittent 
d'autant  plus  prononcé  qu'on  se  rapproche  davantage  du 
siège  de  la  tumeur.  Le  souffle  atteint  son  maximum  d'inten- 
sité au  niveau  du  temporal,  où  il  devient  presque  rude. 

On  tint  conseil.  Pour  n'être  pas  une  production  anévrys- 
male  ou  veineuse  proprement  dite,  ce  qu'indiquait  suffi- 
samment sa  consistance,  la  tumeur  n'en  était  pas  moins  très 
vasculaire.  Un  tel  bruit  de  souffle,  et  le  jet  de  sang  fourni 
par  la  dernière  ponction,  dénotaient  l'existence,  vers  le 
sommet  de  l'orbite,  de  vaisseaux  de  gros  calibre,  dont  la 
section  pouvait  donner  lieu  à  une  hémorrhagie  d'autant  plus 
grave  qu'il  était  à  peu  près  impossible  d'aller  pratiquer  une 
ligature  en  ce  point. 

La  situation  était  embarrassante  ;  du  choix  du  procédé 
opératoire  pouvait  dépendre  le  succès  ou  l'insuccès  de  l'opé- 
ration. Avant  de  prendre  une  décision,  nous  résolûmes  de 
pratiquer  une  nouvelle  ponction  exploratrice.  La  malade  fut 
chloroformée  et  je  plongeai  dans  la  tumeur,  vers  l'angle 
externe  de  la  fente  palpébrale,  un  trocart  de  petit  calibre 
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que  je  poussai  jusqu'au  fond  de  l'orbite.  J'eus  partout  la  sen- 
sation d'une  masse  de  consistance  fibreuse,  très  dense,  et 
quand  je  retirai  le  mandrin,  il  s'écoula  à  peine  quelques 
gouttelettes  de  sang. 

Néanmoins,  un  thermo-cautère  fut  tenu  prêt  à  fonctionner  ; 
au  besoin  même,  nous  pratiquerions  la  ligature  de  la  caro- 
tide. 

Il  ne  fallait  pas  songer  à  conserver  l'œil.  L'énucléation  fut 
rendue  facile  par  la  procidence  du  globe  et  l'atrophie 
presque  complète  des  muscles  moteurs,  suite  de  leur  disten- 
sion excessive  et  de  leur  inaction  prolongée.  Introduisant  le 
doigt  dans  la  plaie,  je  déchirai  rapidement  les  adhérences 
assez  lâches  qui  unissaient  la  conjonctive  des  culs-de-sac  à  la 
base  de  la  tumeur.  Une  hémorrhagie  abondante  se  déclara 
aussitôt  et  me  laissa  à  peine  le  temps  de  terminer  cette  pre- 
mière partie  de  l'opération  ;  il  fallut  tamponner  et  attendre. 
Le  sang  était  fourni  par  les  vaisseaux  du  tissu  sous-muqueux; 
la  compression  n'ayant  pas  suffi,  nous  dûmes  tordre  quelques 
artérioles  et  placer  un  certain  nombre  de  pinces  à  forci- 
pressure. 

Je  sectionnai  alors  d'un  coup  de  ciseau  la  commissure 
externe  de  la  fente  palpébrale,  de  manière  à  rendre  plus 
facile  la  manœuvre  opératoire  et,  les  paupières  étant  mainte- 
nues fortement  écartées,  je  me  mis  en  devoir  d'isoler  la 
tumeur.  Elle  remplissait  complètement  la  cavité  orbitaire, 
et  c'est  avec  une  peine  infinie  que,  tantôt  avec  l'extrémité 
du  doigt,  tantôt  à  l'aide  d'une  sonde  cannelée  ou  d'une  spa- 
tule, je  pfls  rompre  les  adhérences  solides  qui  l'envelop- 
paient de  toutes  parts.  J'arrivai  ainsi  peu  à  peu,  en  haut,  en 
bas,  et  en  dedans,  jusqu'au  voisinage  du  trou  optique  ;  mais 
en  dehors,  je  me  trouvai  arrêté  aux  deux  tiers  du  chemin.  La 
surface  d'implantation  s'étendait  donc  du  trou  optique  à  la 
partie  moyenne  de  la  grande  aile  du  sphénoïde,  recouvrant 
la  fente  sphénoïdale. 

La  ligature  préalable  du  pédicule  nous  parut  le  plus  sûr 
moyen  de  prévenir  une  hémorrhagie.  Ne  voulant  pas  faire 
usage  de  fils  métalliques  qui  auraient  coupé  les  tissus,  je 
pris  une  corde  à  violon  très  résistante  que  je  glissai  autour 
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de  la  tumeur.  Ce  ne  fut  pas  chose  facile  ;  d'énormes  bourre- 
lets chémotiques  masquaient  l'entrée  de  la  cavité  orbitairo 
et  rendaient  la  manœuvre  des  plus  fatigantes;  je  dus  les 
exciser  en  partie.  De  plus,  l'obliquité  de  la  surface  d'implan- 
tation faisait  que  la  ligature  revenait  en  avant  à  la  moindre 
traction.  Les  extrémités  de  la  corde  furent  enfin  fixées  à  un 
serre-nœud  poussé  le  plus  loin  possible,  le  long  de  la  paroi 
externe  de  l'orbite,  et  après  qu'une  constriction  suffisante 
eut  été  exercée,  l'instrument  fut  laissé  en  place. 

L'opération  avait  duré  45  minutes,  la  malade  avait  perdu 
une  certaine  quantité  de  sang,  et  nous  jugeâmes  prudent  de 
ne  pas  lui  faire  courir  les  risques  d'une  nouvelle  hémor- 
rhagie,  en  excisant  la  tumeur  séance  tenante. 

Lavage  de  la  plaie  ;  pansement  à  plat  ;  bandage  légère- 
ment compressif  dans  lequel  fut  ménagé  une  ouverture  pour 
livrer  passage  à  l'extrémité  du  serre-nœud. 

Soirée  assez  bonne  ;  nuit  agitée.  Le  lendemain,  10  jan- 
vier, gonflement  œdémateux  de  la  face,  du  côté  opéré  ;  les 
traits  sont  déviés  ;  il  semble  qu'il  se  soit  produit  une  para- 
lysie du  facial.  Prosfration  extrême  qui  ne  permet  pas  d'ex- 
plorer la  cavité  orbitaire.  Lotions  d'eau  phéniquée  ;  même 
pansement  que  la  veille.  Léger  accès  de  fièvre  dans  la  soirée. 
Injections  hypodermiques  de  morphine,  sans  lesquelles 
M™^  X...  ne  peut  goûter  aucun  repos. 

Deuxième  jour.  —  La  tuméfaction  des  paupières  et  de  la 
joue  a  encore  augmenté  et  ne  permet  pas  l'excision  de  la 
tumeur  ;  la  plaie  exhale  une  odeur  fétide.  La  mastication  est 
devenue  impossible  ;  la  sensibilité  cutanée  est  abolie  sur 
tout  le  territoire  des  branches  terminales  du  nerf  ophtalmi- 
que. Avec  l'aide  de  M.  Denucé,  je  serre  plus  fortement 
la  ligature  qui  étreint  le  pédicule  de  la  tumeur. 

Troisième  jour .  —  Le  gonflement  des  parties  molles  com- 
mence à  diminuer,  sauf  à  la  paupière  inférieure  où  se  déve- 
loppe un  abcès  phlegmoneux.  Une  forte  odeur  de  gangrène 
indique  que  la  tumeur  se  mortifie;  quelques  bulles  de  gaz 
s'échappent  de  la  cavité  orbitaire,  des  injections  d'eau  phé- 
niquée ramènent  des  lambeaux  de  tissus  sphacélés. 
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Quatrième  jour.  —  La  ligature  étant  devenue  trop  lâche, 
le  serre-nœud  est  retiré.  La  malade  a  repris  quelques  forces, 
j'en  profite  pour  terminer  l'opération.  A  l'aide  de  ciseaux 
courbes,  constamment  guidés  par  le  doigt  indicateur,  je 
sectionne  le  pédicule  par  petits  coups,  en  rasant  la  paroi 
externe  de  l'orbite,  et  j'arrive  ainsi  jusqu'au  delà  du  trou 
optique.  Le  corps  de  la  tumeur,  réduit  à  l'état  de  putrilage, 
est  extrait  sous  forme  de  lambeaux  noirâtres  qui  ne  ressem- 
blent plus  à  rien,  de  telle  sorte  qu'à  mon  grand  regret, 
l'examen  histologique  n'a  pu  être  fait.  A  la  suite  de  cette 
excision,  légère  hémorrhagie  qui  s'arrête  d'elle-même. 

En  explorant  avec  le  doigt  la  sm'face  de  la  cavité,  on 
constate  que  la  partie  antérieure  de  la  fente  sphénoïdale  a 
été  mise  à  découvert  ;  l'os  est  dénudé  sur  une  petite  étendue 
et  présente  quelques  aspérités.  Une  couche  de  tissu  cellu- 
laire tapisse  les  parois  de  l'orbite  et  va  rejoindre,  en  s'épais- 
sissant,  les  bourrelets  chémotiques  dont  il  a  été  question  ; 
sur  la  paroi  orbitaire  inférieure,  cette  couche  atteint  une 
épaisseur  de  plus  d'un  centimètre  et  présente  une  induration 
inquiétante  ;  pour  plus  de  sécurité,  j'ex*ise  tout  ce  qui  me 
paraît  suspect.  La  plaie  est  bourrée  de  charpie  phéniquée  ; 
pansement  habituel.  La  malade  n'a  pas  été  chloroformée  et 
a  supporté  vaillamment  cette  dernière  épreuve. 

Cinquième  jour .  —  La  face  est  beaucoup  moins  tuméfiée  , 
la  déviation  des  traits  disparaît  ;  les  mouvements  de  masti- 
cation commencent  à  devenir  possibles.  Les  injections  ramè- 
nent des  débris  de  toutes  sortes.  Par  le  toucher,  je  constate 
dans  le  pédicule  des  battements  assez  forts  accompagnés  de 
légers  mouvements  d'expansion. 

Sixième  jour.  —  La  plaie  se  déterge  et  commence  à  suppu- 
rer ;  l'abcès  de  la  paupière  inférieure  s'est  ouvert  spontané- 
ment ;  l'hémianesthésie  de  la  face  persiste  ;  le  pédicule  de  la 
tumeur  saigne  au  moindre  contact.  Les  forces  ne  reviennent 
que  lentement;  la  malade  n'a  pu  encore  se  lever;  elle  souffre 
toujours,  beaucoup  moins  il  est  vrai,  et  a  recours  à  chaque 
instant,  malgré  son  entourage,  aux  injections  hypodermiques 
de  morphine.  Je  conseille  une  alimentation  substantielle  et 
prescris  quelques  toniques. 
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Pendant  les  huit  jours  qui  suivent,  l'état  de  M™  X... 
s'améliore  progressivement;  elle  peut  quitter  le  lit;  l'appétit 
revient.  L'induration  des  parties  molles  en  rapport  avec 
l'orbite,  disparaît  peu  à  peu  ;  la  surface  de  la  plaie  se  re- 
couvre de  bourgeons  charnus  ;  la  cavité  tend  à  se  combler  ; 
pus  louable.  En  raison  de  son  odeur  désagréable,  le  liquide 
phéniqué  qui  servait  aux  injections  est  remplacé  par  une 
solution  de  sulfate  de  zinc  au  deux-centième. 

Le  25  janvier,  quinze  jours  après  l'opération,  en  voulant 
enlever  avec  des  pinces  un  lambeau  de  tissu  sphacélé,  resté 
adhérent  au  pédicule,  je  provoque  une  petite  hémorrhagie 
artérielle  qui  nécessite  la  torsion  du  vaisseau.  Ce  pédicule 
est  très  vasculaire  ;  en  écartant  les  paupières  on  le  voit 
battre  au  fond  de  l'orbite. 

A  partir  de  ce  moment,  rien  de  particulier  ne  se  produit  ; 
la  cavité  orbitaire  se  comble  rapidement  et,  vers  le  milieu 
de  février,  il  ne  reste  plus  qu'un  étroit  passage  permettant 
à  peine  au  doigt  d'arriver  jusqu'au  pédicule  dont  le  volume 
et  la  consistance  ne  semblent  pas  s'être  modifiés.  Par  suite 
de  la  rétraction  du  tissu  cicatriciel,  la  paupière  inférieure  se 
trouve  attirée  à  la  surface  de  la  paroi  orbitaire.  Le  cul-de- 
sac  conjonctival  n'existe  plus,  chose  fâcheuse  et  qui  créera 
de  grandes  difficultés  pour  la  pose  d'un  œil  artificiel. 

Vers  la  fin  de  février,  les  forces  sont  assez  bien  revenues 
pour  que  M™^  X...  puisse  reprendre  la  direction  de  son 
ménage  et  sortir  en  voiture;  néanmoins,  elle  éprouve  encore 
dans  tout  le  côté  gauche  de  la  tête  une  sorte  d'engourdisse- 
ment douloureux  ;  il  lui  semble  que  les  os  de  la  face  et  du 
crâne  ont  été  disloqués  et  n'ont  pas  repris  leur  place.  La 
sensibilité  cutanée  a  reparu  en  partie. 

A  la  date  du  10  mars,  deux  mois  après  l'opération,  la 
cavité  orbitaire  est  à  peu  près  comblée  ;  le  doigt  ne  peut 
atteindre  le  pédicule  ;  la  suppuration  se  réduit  à  peu  de 
chose  ;  une  bandelette  de  toile  interposée  entre  les  pau- 
pières et  maintenue  par  un  bandeau,  constitue  tout  le  panse- 
ment. L'état  général  s'est  beaucoup  amélioré  ;  l'embonpoint 
est  revenu  ;  M""*  X...  souffre  de  moins  en  moins  et  a  repris 
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son  genre  de  vie  habituel.  Toutefois,  les  règles  n'ont  pas 
encore  reparu. 

Dans  les  premiers  jours  d'avril,  trois  mois  après  l'opéra- 
tion, la  cicatrisation  peut-être  considérée  comme  complète  ; 
état  général  excellent,  aucune  apparence  de  récidive.  Mais 
le  cul-de-sac  conjontival  inférieur  n'existe  plus,  et  il  est  im- 
possible de  faire  tenir  on  place  un  œil  ai'tificiel.  Je  me  pro- 
pose de  faire  un  peu  plus  tard  une  transplantation  de  mu- 
queuse de  manière  à  reconstituer  un  cul-de-sac  qui  rende 
possible  la  prothèse  occulaire. 

Se  produira-t-ii  une  récidive  ?  Jusqu'à  présent  rien  ne 
l'annonce. 

Cette  observation  est  malheureusement  incomplète.  En 
raison  du  procédé  opératoire  mis  en  pratique,  et  de  la  des- 
truction rapide  de  la  tumeur,  après  la  ligatui'e,  l'examen 
histologique  n'a  pu  être  fait.  Toutefois,  le  développement 
extrêmement  lent  de  la  néoplasie  (plus  de  trois  ans),  sa  con- 
sistance analogue  à  celle  des  polypes  fibreux  des  régions 
voisines,  son  implantation  sur  le  périoste,  l'absence  de  géné- 
ralisation, permettent  de  croire  qu'il  s'agissait  simplement 
d'un  filjrome,  bien  que  cette  forme  de  tumeur  soit  très  rare 
dans  l'orbite. 


ANÉVRYSME  DE  L'ORBITE 


DÉTERMINÉ  PAR  UN  COUP  DE  PARAPLUIE 

Quelques  considérations  sur  les  tumeurs 
vasculaires  de  l'orbite. 


Messieurs, 

Nous  observons  en  ce  moment  à  la  clinique,  un  enfant 
chez  lequel,  à  la  suite  d'un  traumatisme,  s'est  développée  une 
exophtalmie  de  l'œil  droit  due,  selon  toute  apparence,  à  un 
anévrysme  artérioso-veineux.  Les  cas  de  ce  genre  sont  fort 
rares  et  je  m'empresse  de  saisir  cette  occasion  de  vous  par- 
ler des  tumeurs  vasculaires  de  l'orbite. 

On  peut  diviser  ces  tumeurs  en  quatre  groupes  princi- 
paux :  1°  tumeurs  érectiles;  2"  tumeurs  veineuses  (varices  -, 
3°  anévrjsmes  intra-orbitaires ;  4"  anévrysmes  artérioso- 
veineux. 

Ces  derniers,  dus  à  la  rupture  de  la  carotide  dans  le  sinus 
caverneux,  ne  constituent  pas,  à  proprement  parler,  une  tu- 
meur orbitaire.  La  protusion  de  l'œil,  en  pareil  cas,  est  due 
uniquement  à  l'œdème  du  tissu  cellulo-graisseux  rétro-bul- 
baire et  aux  dilatations  veineuses  qui  résultent  de  la  gêne 
circulatoire.  Mais  la  sjmptomatologic  des  anévrysmes  arté- 
rioso-veineux se  confond  si  bien  avec  celle  des  tumeurs  ané- 
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vrysmales  proprement  dites,  qu'on  a  coutume  de  les  décrire 
en  même  temps  que  ces  dernières. 

Quelques  mots  seulement  sur  chacune  de  ces  tumeurs. 

I.  —  Tumeurs  érectiles.  Elles  peuvent  se  présenter  sous 
deux  formes  distinctes.  Les  unes,  et  c'est  le  cas  le  plus  fré- 
quent, succèdent  à  un  7iœvus  ou  à  des  taches  pigmentaires 
des  paupières  [télangiectasies).  Elles  sont  presque  toujours 
congénitales,  se  développent  lentement,  augmentent  de  vo- 
lume pendant  les  efforts,  les  cris,  les  accès  de  toux.  On  n'y 
observe  que  rarement  des  battements  et  des  bruits  stéthos- 
copiques,  et  la  ligature  des  troncs  artériels  est  le  plus  sou- 
vent impuissante  à  en  arrêter  les  progrès. 

Les  autres,  auxquelles  on  pourrait  réserver  la  dénomination 
d'angiomes  caverneux,  débutent  dans  la  profondeur  de  l'or- 
bite et  peuvent  se  développer  à  tout  âge,  sous  l'influence  d'un 
traumatisme  ou  sans  cause  connue.  Elles  présentent  des  pul- 
sations et  des  bruits  de  souffle  comparables  à  ceux  des  ané- 
vrysmes  proprement  dits.  Quelques-unes  de  ces  tumeurs 
s'enkystent,  ce  qui  permet  de  les  attaquer  directement,  à 
l'inverse  des  autres  tumeurs  sanguines  ;  d'autres  présentent 
des  prolongements  dirigés  du  côté  du  front  ou  des  tempes, 
suivant  le  trajet  des  branches  artérielles;  on  les  désigne  sous 
le  nom  d'anévrysmes  cirsoïdes. 

II.  —  Tumeurs  variqueuses.  Elles  sont  rarement  primi- 
tives et  résultent  habituellement  d'une  dilatation  de  la  veine 
ophtalmique  produite  par  une  gène  de  la  circulation;  elles 
viennent  faire  saillie  dans  le  cul-de-sac  conjonctival  et  don- 
nent la  sensation  d'une  tumeur  molle,  réductible,  qui  aug- 
mente de  volume  lorsque  le  malade  penche  la  tète  en  avant 
et  diminue,  au  contraire,  lorsque  la  tête  se  redresse. 

III.  —  Tumeurs  anévrysmales.  Ce  sont  tantôt  des  ané- 
vrysmes  vrais,  dont  on  a  peine  à  citer  quelques  cas  bien  au- 
thentiques, ce  qu'explique  le  faible  calibre  des  artères 
(a.  ophtalmique  et  a.  centrale  de  la  rétine)  qui  peuvent  leur 
donner  naissance;  le  plus  souvent,  ce  sont  des  anévrysmes 
faux,  mieux  nommés  par  Broca  anévrysmes  diffus. 
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L'anévrysme  diffus  est  dit  primitif  lorsqu'il  résulte  d'une 
déchirure  traumatique  de  la  paroi  artérielle.  C'est  presque 
toujours  l'artère  ophtalmi(iue  qui  est  intéressée;  le  sang 
s'épanche  dans  le  tissu  cellulaire  de  l'orbite  et  s'y  creuse  une 
sorte  de  poche  qui  reste  en  communication  avec  le  vaisseau 
rompu.  L'apparition  de  la  tumeur  ne  succède  pas  toujours 
immédiatement  au  traumatisme  ;  dans  certains  cas,  c'est 
seulement  quelques  semaines  ou  quelques  mois  après  l'acci- 
dent que  la  protusion  du  globe  devient  manifeste. 

L'anévrysme  est  dit  consécutif,  lorsqu'il  succède  à  un 
anévrysme  vrai  qui  vient  à  se  rompre.  Mais  ces  derniers  sont 
fort  rares  dans  l'orbite,  et  il  est  certain  que  bon  nombre 
de  tumeurs  vasculaires  apparues  brusquement  après  un 
effort,  une  fatigue,  pendant  la  grossesse,  etc.,  et  prises  pour 
des  anévrysmes  diffus  consécutifs  doivent  être  rapportées 
simplement  à  des  ruptures  artérielles,  suite  de  dégénéres- 
cence athéromateuse. 

IV.  —  A)U'i'njsnu'  artérioso-veineux.  On  donne  ce  nom 
il  une  communication  anormale  de  la  carotide  interne  avec 
le  sinus  caverneux,  mettant  en  communication  le  sang 
artériel  et  le  sang  veineux.  Il  en  résulte  une  augmentation 
considérable  de  la  pression  dans  les  sinus  crâniens,  et  par 
suite  une  gêne  extrême  de  la  circulation  en  retour.  Le  tissu 
cellulo-graisseux  de  l'orbite  s'œdématie  et  augmente  de 
volume  ;  la  veine  ophtalmique  et  ses  branches  collatérales 
subissent  une  dilatation  parfois  excessive  ;  les  veines  réti- 
niennes apparaissent  distendues  et  flexueuses  ;  celles  de  la 
conjonctive  s'engorgent;  il  survient  du  chémosis  et  de  l'œdème 
des  paupières.  L'œil  est  animé  de  mouvements  de  propulsion 
isochrones  aux  battements  du  cœur  et  appréciables  à  la  vue 
comme  au  toucher  ;  à  l'auscultation  on  perçoit  un  bruit  de 
souffle  continu  avec  renforcement.  La  compression  de  la 
carotide  primitive,  du  côté  malade,  fait  cesser  les  bruits  de 
souffle  et  les  battements;  parfois  on  constate  par  la  palpation, 
vers  la  partie  supéro-interne  de  l'arcade  orbitaire,  l'existence 
d'une  tumeur  arrondie,  molle,  réductible,  qui  n'est  autre  '.\ne 
la  veine  ophtalmique  dilatée. 


—  52  — 


Au  début,  la  gêne  des  mouvements  de  l'œil  est  simplement 
la  conséquence  de  l'exorbitisme  ;  plus  tard,  la  compression 
et  la  distension  des  filets  nerveux  venant  à  augmenter,  il  en 
résulte  de  véritables  paralysies. 

La  vision  se  maintient  généralement  bonne,  et  l'examen 
ophtalraoscopique  ne  montre  guère  autre  chose  que  la  dilata- 
tion des  veines  rétiniennes. 

Diagnostic  différentiel.  —  Les  symptômes  présentés  par  les 
tumeurs  de  l'orliite  sont  de  deux  ordres:  les  uns  exophtalmosi 
difficulté  des  mouvements  du  globe,  gêne  de  la  circulation, 
compression  des  filets  nerveux,  douleurs  crâniennes,  sensa- 
tion d'engourdissement  dans  le  côté  correspondant...  sont 
communs  à  toutes  les  tumeurs  de  l'orbite,  solides  ou  liquides, 
quelle  qu'en  soit  la  nature.  Les  autres  appartiennent  plus 
spécialement  anx  tumeurs  vasculaires  et  ont  pour  caractère 
essentiel  de  disparaître  par  la  compression  de  la  carotide  ; 
ce  sont  :  les  mouvements  de  propulsion  du  globe  en  avant  ; 
les  bruits  de  souffle,  de  sifflement,  de  piaulement,  intermit- 
tents ou  continus  avec  renforcements  isochrones  aux  batte- 
ments du  cœur;  le  bruit  de  7'oiiet,  accusé  parquelquesmalades; 
les  battements  perçus  par  la  main  appliquée  sur  le  globe  ;  la 
sensation  de  frémissement,  de  vibration,  etc. 

Cependant,  il  ne  faudrait  pas  croire  que  les  angiomes 
puissent  seuls  donner  lieu  à  des  phénomènes  de  ce  genre  ; 
un  certain  nombre  de  ces  tumeurs  solides,  très  riches  en 
vaisseaux,  que  l'on  désignait  autrefois  sous  le  nom  de  fongus 
hématodes,  peuvent  donner  lieu  à  un  bruit  de  souffle  très 
prononcé,  déterminer  même  des  soulèvements  du  globe  iso- 
chrones aux  pulsations  cardiaques  et  cessant  par  la  compres- 
sion de  la  carotide. 

L'observation  de  fibrome  de  l'orbite,  que  j'ai  publiée 
récemment,  est  un  exemple  remarquable  des  difficultés  que 
rencontre  parfois  le  diagnostic.  Les  mouvements  de  propul- 
sion du  globe  ne  se  sont  manifestés,  il  est  vrai,  que  d'une 
façon  passagère,  mais  le  bi'uit  de  souffle  était  extrêmement 
intense,  presque  rude,  en  quelque  point  de  la  tête  que  l'on 
appliquât  l'oreille  ;  et  une  ponction  exploratrice  pratiquée 
dans  la  profondeur  de  l'orbite,  en  donnant  issue  à  un  jet  de 
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sang,  semblait  ne  devoir  laisser  aucun  doute  sur  l'existence 
d'un  anévrysme. 

S'il  est  parfois  peu  aisé  de  distinguer  les  tumeurs  vascu- 
laires  proprement  dites  des  autres  tumeurs  de  l'orbite, 
quelles  difficultés  ne  doit  pas  rencontrer  le  diagnostic  diffé- 
rentiel des  diverses  formes  d'angiomes  !  On  ne  doitdoncpas 
s'étonner,  en  parcourant  les  observations  recueillies  dans 
les  ouvrages  spéciaux,  de  ce  que  très  souvent  l'autopsie  soit 
venue  démentir  le  diagnostic  porté  pendant  la  vie. 

Même  en  s'en  tenant  au  cas  particulier  d'une  tumeur 
vasculaire  succédant  à  un  traumatisme,  rien  n  est  moins 
facile  que  d'établir  s'il  s'agit  d'un  anévrysme  diifus  par  lésion 
de  l'artère  ophtalmique,  ou  d'un  anévrysme  artérioso-veineux 
par  rupture  de  la  carotide  dans  le  sinus.  Dans  le  premier  cas, 
d'après  la  plupart  des  auteurs,  le  liruit  de  souffle  serait 
continu  avec  renforcement;  dans  le  second  cas,  le  bruit  serait 
au  contraire  franchement  intermittent,  et  à  ce  sujet,  on 
invoque  assez  mal  à  propos  l'autorité  de  Nélaton.  Voici,  en 
effet,  ce  qui  est  dit  textuellement  dans  cette  fameuse  obser- 
vation d'anévrysme  artérioso-veineux  que  tous  les  chirur- 
giens connaissent  : 

«  L'auscultation  révèle  un  bruit  de  souffle  assez  fort, 
»  correspondant  à  la  diastole  artérielle,  avec  un  prolonge- 
»  ment  plus  faible  constituant  un  bruit  presque  continu,  mais 
»  cependant  intermittent.  » 

Un  signe  qui  à,  mes  yeux  a  plus  de  valeur,  est  l'apparition 
presque  constante,  dans  le  cas  de  rupture  de  l'artère  ophtal- 
mique, d'une  tumeur  bosselée,  pulsatile,  située  au  voisinage 
du  rebord  orbitaire  ;  mais  encoie,  faut-il  ne  pas  prendre 
pour  une  poche  anévrj'smale  la  dilatation  variqueuse  de  la 
veine  ophtalmique  qui  succède  en  général  à  l'ouverture  de 
la  carotide  dans  le  sinus  caverneux. 

Delens,  il  est  vrai,  a  démontré  qu'un  certain  nombre  de 
tumeurs  vasculaires,  prises  jusqu'ici  pour  des  anévrysmes  de 
l'orbite,  n'étaient  autre  chose  que  des  anévrysmes  artérioso- 
veineux,  et  je  suis  parfaitement  de  son  avis;  mais  il  n'en 
reste  pas  moins  quelques  observations  bien  authentiques 
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d'anévrysmes  diffus  primitifs,  et  l'on  n'a  pas  le  droit  d'éli- 
miner à  ■priori  cette  sorte  de  tumeurs,  dans  la  discussion  du 
diagnostic. 

Bien  qu'il  n'existe  pas  de  signe  pathognomoniques,  on 
peut  néanmoins,  dans  certains  cas,  par  un  examen  attentif 
des  symptômes,  et  en  tenant  compte  des  particularités 
offertes  par  le  traumatisme,  arriver  à  une  quasi-certitude, 
quant  au  siège  de  la  lésion  ;  une  erreur  de  diagnostic  serait 
d'ailleurs  à  peu  près  sans  inconvénient,  le  traitement  des 
deux  affections  étant  le  même. 

Chez  le  petit  malade  âgé  de  dixans,  soumis ànotre  examen, 
je  me  propose  d'essayer  d'abord  de  la  compression  digitale  ; 
si  nous  échouons  et  si  l'existence  de  l'enfant  se  trouve 
menacée,  je  pratiquerai  la  ligature  de  la  carotide  primitive. 
Je  me  garderai  bien  d'avoir  recours  à  l'électro-puncture  ou 
aux  injections  de  perchlorure  de  fer,  car  j'ai  la  conviction 
qu'il  s'agit  ici  d'un  anévrysme  artérioso-veineux.  Les  cir- 
constances dans  lesquelles  s'est  produit  l'accident  ne  per- 
mettent guère  une  autre  hypothèse. 

Cet  enfant,  en  jouant  avec  un  de  ses  camarades,  a  été 
frappé  violemment  à  la  partie  interne  de  la  paupière  infé- 
rieure droite  par  la  pointe  d'un  parapluie.  //  n'y  a  pas  eu  de 
plaie  ;  le  gonflement  inflammatoire  déterminé  par  cette 
contusion  s'est  dissipé  en  peu  de  temps,  et  il  semblait  que 
le  traumatisme  n'aurait  aucune  conséquence  fâcheuse,  lorsque 
vers  le  quinzième  jour  —  il  y  a  de  cela  trois  mois,  —  les 
parents  se  sont  aperçus  que  l'œil  commençait  à  faire  saillie. 
Depuis  lors,  la  protusion  augmente  sans  cesse  ;  actuellement 
elle  atteint  près  d'un  centimètre.  Déjà  les  mouvements  du 
globe  sont  restreints  ;  il  n'existe  encore  ni  œdème  des  pau- 
pières, ni  chémosis,  mais  les  veines  de  la  conjonctive 
bulbaire  sont  engorgées  et  flexueuses.  L'examen  ophtalmos- 
copique  montre  un  état  absolument  semblable  des  veines 
rétiniennes  ;  les  artères  ne  présentent  rien  de  particulier  ;  le 
nerf  optique  n'est  pas  infiltré  ;  l'acuité  visuelle  est  demeurée 
normale.  L'enfant  ne  souffre  pas  et  n'éprouve  aucune  sensa- 
tion particulière. 

La  main  appliquée  sur  le  globe  ne  perçoit  ni  projection  en 


-  55  — 


avant,  ni  battements,  ni  frémissements  ;  mais  nous  ne  sommes 
encore  qu'au  début  de  la  maladie  et  il  est  bien  probable  que  plus 
tard  nous  pourrons  constater  des  mouvements  de  propulsion. 
Si  l'on  applique  l'oreille  sur  les  paupières  ou  sur  un  point, 
quelconque  du  crâne,  même  du  côté  opposé  à  la  lésion,  on 
entend  un  bruit  de  souffle  extrêmement  prononcé,  avec  inter- 
mittences isochrones  aux  battements  du  cœur  et  qui  m"a 
paru  présenter  ce  caractère  signalé  dans  l'observation  de 
Nélaton,  d'un  prolongement  plus  faible,  constituant  un  bruit 
presque  continu.  La  compression  de  la  carotide  fait  dis- 
paraître complètement  ce  bruit,  mais  la  saillie  du  globe  reste 
la  même.  Aucune  apparence  de  tumeurs  anévrysmale  ou 
veineuse  dans  les  culs-de-sac. 

Etant  donné  l'instrument  vulnérant  :  la  pointe  d'un  para- 
pluie, peut-on  admettre  l'existence  d'un  anévrysme  diffus 
primitif  de  l'artère  ophtalmique?  Cela  semlde  bien  difficile, 
en  raison  du  petit  volume  du  vaisseau  et  de  la  facilité  avec 
laquelle  il  doit  pouvoir  fuir  devant  un  corps  contondant  de 
cette  nature.  Comment  expliquer  d'ailleurs,  dans  cette 
hypothèse,  un  bruit  de  souffle  aussi  fort,  avec  «ne  tumeur 
anévrysmale  assez  petite  pour  rester  cachée  dans  la  profon- 
deur de  l'orbite  ?  Il  me  paraît  donc  extrêmement  probable 
qu'ici,  comme  chez  le  malade  de  Nélaton,  blessé  aussi  par  la 
pointe  d'un  parapluie,  on  est  en  présence  d'une  fracture  du 
sommet  de  l'orbite  avec  déchirure  de  la  carotide  dans  le 
sinus  caverneux.  Cependant,  je  n'oserais  pas  être  trop 
afflrmatif. 


LEUCOMES  CICATRICIELS 


CÉCITÉ.  —  PUPILLE  ARTIFICIELLE 


Messieurs, 

Je  vous  présente  un  jeune  homme  auquel  j'ai  pratiqué,  il  y 
a  quelques  mois,  une  iridectomie  optique,  pour  remédier  à 
une  obstruction  de  la  pupille  gauche,  et  que  je  dois  opérer 
prochainement  de  l'œil  droit,  dans  le  même  but. 

Ce  malade  est  intéressant,  au  point  de  vue  clinique,  en  ce 
qu'il  nous  a  été  amené  complètement  aveugle,  et  dans  un 
état  tel  que  la  cécité  paraissait  incurable. 

Il  a  été  atteint,  il  y  a  dix-huit  mois  environ,  d'une  ophtal- 
mie purulente  portant  sur  les  deux  yeux  et  suivie,  après 
quelques  jours  de  durée,  de  perforation  et  même  de  destruc- 
tion partielle  des  cornées.  Le  bord  pupillaire  est  venu  s'en- 
gager dans  la  plaie  et,  ainsi  qu'il  ar/ive  presque  toujours  en 
pareille  circonstance,  des  produits  d'exsudation  n'ont  pas 
tardé  à  souder  l'iris  aux  bords  de  l'ouverture,  amenant  ainsi 
une  obstruction  complète  de  la  pupille,  des  deux  côtés. 

Après  plusieurs  mois  de  traitements  infructueux,  voici 
quel  était  l'état  des  yeux,  lorsque  ce  jeune  homme  s'est  pré- 
senté à  nous  pour  la  première  fois. 

Les  cornées  sont  absolument  opaques  dans  toute  leur 
étendue.  A  gauche,  on  voit  les  traces  d'une  perforation  à  peu 
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près  centrale;  l'iris,  enclavé  dans  la  plaie,  fait  une  légère 
saillie  à  la  surface  de  la  cicatrice.  A  droite,  les  désordres 
sont  beaucoup  plus  considérables  ;  la  moitié  inférieure  de  la 
cornée  est  profondément  altérée  dans  sa  structure,  et  n'est 
plus,  à  vrai  dire,  qu'un  tissu  cicatriciel  formé  de  masses 
exsudatives  agglutinées  à  l'iris  qui  se  montre  à  découvert 
en  plusieurs  points,  sous  l'aspect  de  petites  bosselures  d'un 
bleu  noirâtre. 

Le  plus  souvent,  à  la  suite  de  ces  kératites  nécrotiques, 
on  voit,  sous  l'effort  de  la  pression  intra-oculaii  e,  l'ectasie 
se  prononcer  de  plus  en  plus  et  constituer  une  tumeur  globu- 
leuse, noirâtre,  arrondie  ou  bosselée,  a  laquelle  on  a  donné 
le  nom  de  staphylôme,  en  raison  de  sa  ressemblance  avec  un 
grain  de  raisin  (dra^uW).  Ici,  fort  heureusement,  rien  de 
pareil  ne  s'est  produit,  la  cicatrice,  suffisamment  résistante, 
est  demeurée  à  peu  près  plate.  Nous  avions  donc  affaire, 
simplement,  à  cette  variété  de  taies  compliquées  d'adhé- 
rences de  l'iris,  connues  sous  le  nom  de  hucomes  cicatriciels 
ou  adhérents. 

Il  est  vrai  que  le  malade  n'en  était  pas  moins  aveugle, 
puisque,  sur  les  deux  yeux,  l'opacité  occupait  toute  l'étendue 
de  la  cornée,  ne  laissant  pas  le  moindre  passage  aux  rayons 
lumineux. 

Quelle  était  la  conduite  à  tenir  ? 

Les  moyens  curatifs  dont  nous  disposons  contre  les  opa- 
cités de  ce  genre,  sont  assez  restreints. 

Le  défaut  de  transparence  est  le  résultat  de  causes  très 
diverses.  Non-seulement  les  cellules  de  la  cornée  et  la  subs- 
tance intercellulaire  sont  altérées  dans  leur  structure,  mais 
encore,  le  plus  souvent,  le  tissu  cornéen  s'est  infiltré  de  pro- 
duits graisseux,  de  cristaux  de  cholestérine,  de  dépôts  cal- 
caires et  de  débris  de  pigment  provenant  de  l'iris. 

On  ne  peut  espérer  rendre  à  la  membrane  sa  transparence 
première,  qu'autant  que  ces  produits  opaques  sont  suscepti- 
bles d'être  résorbés  ou  transformés  ;  encore  faut-il  que  la 
lésion  ne  soit  pas  trop  ancienne,  sans  quoi  on  se  trouve  en 
présence  d'un  véritable  tissu  inodulaire,  dense  et  serré,  sur 
lequel  on  n'a  plus  aucune  prise.  D'ailleurs,  quoi  qu'on  fasse, 
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les  opacités  qui  sont  le  fait  d'un  leucome  cicatriciel  ne  dis- 
paraissent jamais  complètement  ;  toujours,  au  niveau  de  la 
perforation,  il  reste  une  cicatrice  indélébile,  plus  ou  moins 
étendue.  Mais  c'est  beaucoup  déjà  que  de  pouvoir  rendre  à 
la  cornée  sa  ti'ansparence,  dans  une  partie  de  son  étendue, 
surtout  dans  la  moitié  inférieure,  de  manière  à  pouvoir  pra- 
tiquer ensuite  une  pupille  artificielle,  comme  je  l'ai  fait  chez 
ce  malade. 

Le  seul  mode  de  traitement  dont  on  retire  quelque  avan- 
tage contre  les  taches  de  la  cornée,  est  celui  qui  consiste 
dans  l'emploi  des  irritants  :  alcool,  teintures  d'opium  ou  de 
cantharides,  poudre  de  calomel,  pommades  au  précipité 
rouge  ou  au  précipité  jaune,  etc.  Ces  médicaments  provo- 
quent une  injection  de  l'hémisphère  antérieur  de  l'œil  qui 
accélère  les  fonctions  nutritives,  favorise  la  résorption  de 
certains  produits  et  la  production  d'éléments  cellulaires  nou- 
veaux. Toutes  les  fois  que  l'état  général  laisse  à  désirer,  ce 
qui  arrive  souvent  chez  les  malades  que  nous  recevons  à 
l'hôpital,  il  est  bon  de  joindre  au  traitement  local  l'emploi 
des  reconstituants  :  huile  de  foie  de  morue,  quinquina,  etc. 

Après  avoir  essayé,  contre  les  taches  de  la  cornée,  de  tous 
les  topiques  usités,  ou  à  .peu  près,  j'ai  fini  par  donner  la 
préférence  à  cette  pommade  jaune  dont  vous  me  voyez  faire 
un  usage  si  fréquent,  et  que  je  formule  ainsi  : 

Cold-cream,  ou  mieux  Vaseline   S  grammes. 

Bioxy  fie  jaune  d'hydrargyre   0,23  ceutigr. 

Gros  comme  un  grain  de  blé,  chaque  jour,  entre  les  paupières. 

Je  vous  conseille  de  ne  pas  vous  servir  du  mot  mercure, 
qui  effraie  souvent  les  malades. 

Immédiatement  après,  et  aussi  longtemps  que  dure  le 
traitement,  je  fais  instiller  une  goutte  ou  deux  du  collyre 
que  voici  : 


Bau  distillée  

Sulfate  d'atropine 


10  grammes. 
o,os  centigr. 
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Puis,  pendant  un  quart  d'heure,  le  malade  garde  sur  l'œil 
une  compresse  de  toile  imbibée  d'une  infusion  de  camomille 
chaude. 

Sous  l'influence  de  l'atropine  et  des  fomentations  chaudes, 
l'irritation  assez  vive  qui  résulte  de  l'emploi  du  précipité 
jaune  est  mieux  supportée  ;  la  pression  intra-oculaire  dimi- 
nue un  peu,  et  l'absorption  du  médicament  se  trouve  faci- 
litée. 

Recommandation  importante  :  Quel  que  soit  celui  des 
médicaments  irritants  auxquels  vous  aurez  recours,  rappelez- 
vous  qu'avant  de  commencer  un  traitement  de  ce  genre,  il 
est  prudent  d'attendre  que  toute  trace  d'inflammation  ait 
disparu,  ce  qui  demande  en  général  quelques  semaines,  et 
parfois  plusieurs  mois,  après  la  guérison  de  l'ophtalmie  qui 
a  donné  naissance  aux  opacités.  Je  ne  fais  d'exception  que 
pour  la  poudre  de  calomel  ;  elle  détermine  fort  peu  d'irrita- 
tion et  l'on  peut  l'employer  dès  le  début,  à  la  condition  de 
n'en  projeter  à  la  surface  de  l'œil  qu'une  très  petite  quan- 
tité. 

Dans  le  cas  actuel,  en  raison  de  l'étendue  et  de  l'épaisseur 
des  leucomes,  on  pouvait  s'attendre  à  voir  la  guérison  mar- 
cher lentement.  Avec  une  persévérance  dont  il  s'est  trouvé 
récompensé,  ce  jeune  homme  a  suivi  pendant  six  mois,  et 
sans  modiflcation  aucune,  le  traitement  dont  je  viens  de  vous 
parler.  Peu  à  peu  les  opacités  sont  devenues  moins  épaisses; 
la  cornée  gauche,  la  moins, malade,  a  recouvré  en  partie  sa 
transparence,  surtout  dans  la  moitié  inférieure  et,  dès  que 
j'ai  pu  disposer  d'une  place  sufflsante,  j'ai  pratiqué  (il  y  a  de 
cela  quelques  mois)  une  iridectomie  sans  laquelle  la  vision 
ne  pouvait  s'exercer,  puisqu'il  existait  une  obstruction  com- 
plète de  la  pupille. 

L'opération  n'a  pas  été  sans  présenter  de  sérieuses  diffi- 
cultés :  la  chambre  antérieure  n'existait  plus  ;  l'iris  était 
accolé  à  la  membrane  de  Descemet,  et  l'on  courait  le  risque 
de  blesser  le  cristallin  en  ponctionnant  la  cornée  ou  en  intro- 
duisant la  pince  à  grifi'e  destinée  à  saisir  l'iris  et  à  l'attirer 
au  dehors.  Tout  s'est  bien  passé,  fort  heureusement,  et  j'ai 
pu  pratiquer  une  pupille  artificielle  assez  régulière,  comme 
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vous  le  voyez,  grâce  à  laquelle  ce  jeune  homme  a  recouvré 
la  vue  et  pu  reprendre  son  état. 

Du  côté  droit,  les  choses  ont  marché  moins  vite;  la  moitié 
inférieure  de  la  cornée  n'existe  pour  ainsi  dire  plus,  et  se 
trouve  remplacée  par  un  tissu  cicatriciel  à  bosselures  noirâ- 
tres, où  dominent  les  débris  de  l'iris,  et  dans  lequel  il  ne 
faut  pas  songer  à  pratiquer  une  nouvelle  pupille. 

La  moitié  supérieure,  en  moins  mauvais  état,  commence 
seulement  à  reprendre  sa  transparence,  et  l'on  pourrait  à  la 
rigueur  faire  une  iridectomie  tout  à  fait  vers  le  haut,  mais 
l'ouverture  serait  cachée  constamment  par  la  paupière  supé- 
rieure et  le  malade  n'en  retirerait  aucun  profit. 

Au  niveau  du  diamètre  transversal,  il  reste  une  petite 
portion  de  cornée  relativement  saine  ;  j'attends  qu'elle  ait 
recouvré  toute  sa  transparence,  ce  qui  ne  tardera  pas,  et  il 
est  probable  que  dans  quelques  semaines  nous  pourrons  pra- 
tiquer en  ce  point,  une  pupille  artificielle  qui  rendra  la  vue 
à  cet  œil. 

L'enseignement  à  tirer  de  ce  fait  clinique,  c'est  que  les 
taches  de  la  cornée,  quelle  que  soit  leur  épaisseur  et  leur 
étendue,  peuvent  à  l'aide  d'une  médication  convenable 
disparaître,  sinon  complètement,  du  moins  en  grande  partie, 
à  la  condition  toutefois  que  le  traitement  suive  d'assez  près 
la  production  des  opacités.  Mais  toujours  la  guérison  demande 
un  temps  considérable,  surtout  s'il  s'agit  de  leucomes  cica- 
triciels. Voilà  plus  d'un  an  que  ce  jeune  homme  emploie  sans 
discontinuer  la  pommade  jaune,  l'atropine,  les  compresses 
chaudes.  En  pareil  cas,  beaucoup  de  malades  perdent 
patience  ;  ceux-là  restent  aveugles. 


INTRODUCTION 


A 


L'ÉTUDE  DES  MALADIES  FOETIOIELLES  DES  YEUX 


L'ophtalmologiste  qui  se  propose  de  vulgariser  tel  ou  tel 
point  de  la  science  qu'il  cultive  se  trouve  aux  prises 
tout  d'abord  avec  une  difficulté  sérieuse.  Jusque  dans  ces 
dernières  années,  l'étude  des  maladies  des  yeux  ,  en  l'ab- 
sence de  tout  enseignement,  ou  peu  s'en  faut,  a  été  fort  né- 
gligée. La  plupart  des  médecins  n'ont  que  des  notions  assez 
vagues  sur  les  fonctions  de  l'œil  considéré  comme  instru- 
ment d'optique,  sur  les  troubles  fonctionnels  de  cet  organe, 
les  maladies  ophtalmoscopiques ,  le  mode  d'action  des  verres 
correcteurs,  etc.  Il  n'est  pas  jusqu'au  langage  parlé  par  les 
oculistes  qui  n'ait  fini  par  devenir  inintelligible  pour  la  gé- 
néralité des  praticiens,  et  ceux  d'entre  eux  qui  parfois  sont 
tentés  de  parcourir  les  publications  ophtalmologiques,  se 
heurtent  à  chaque  ligne,  à  des  notations,  à  des  formules,  à 
des  signes  abréviatifs  dont  la  signification  leur  échappe  le 
plus  souvent,  si  bien  qu'impatientés,  ils  prennent  le  parti  de 
ne  plus  lire  désormais  ces  sortes  de  grimoires. 

(1)  Gazelle  hebdomadaire  des  Sciences  médicales  de  Bordeaux.  — 1881; 
no  17. 
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Il  ne  faudrait  pas  croire  qu'en  parlant  ainsi  j'ai  en  vue 
seulement  les  travaux  de  science  pure,  les  études  d'optique 
transcendante...  Point  du  tout;  le  même  écueil  se  présente 
pour  certaines  questions  de  pathologie,  d'hygiène,  de  théra- 
peutique oculaires  dont  l'exposition  semble,  au  premier 
abord,  devoir  ne  rencontrer  aucnne  difficulté. 

La  myopie!  Voilà  certes  une  chose  qui  n'est  pas  nouvelle. 

Il  semble  que  chaque  médecin  doive  posséder  là-dessus  des 
notions  tout  au  moins  suffisantes  pour  permettre  de  lire  avec 
fruit  une  Revue  de  ce  genre,  et  j'avais  formé  le  projet  de 
rendre  compte  aujourd'hui  des  travaux  récemment  publiés 
sur  cette  question  à  l'ordre  du  jour.  J'ai  craint  que  plus  d'un, 
parmi  mes  lecteurs  ne  fût  peu  au  courant  de  ce  qu'il  faut  enten- 
dre par  emnétropie ,  hypermétropie ,  astigmatisme ,  insuffi- 
sance musailaire,  amplitude  d'accommodations ,  dioptrie^  etc., 
toutes  choses  sans  lesquelles  il  est  impossible  de  parler  de 
la  myopie,  et  peut-être  me  saura-t-on  gré  de  faire  précéder 
cette  étude  d'une  Introduction  sans  laquelle  plus  d'un  passage 
pourrait  sembler  fort  obscur. 

INTRODUCTION 

L'œil  humain  peut  être  comparé,  sons  bien  des  rapports, 
à  la  chambre  noire  d'un  appareil  photographique.  La  cornée 
associée  au  cristallin,  représente  la  lentille  objective;  la  ré- 
tine constitue  l'écran  sensible  sur  lequel  vient  se  peindre 
l'image  des  objets  qui  se  trouvent  dans  le  champ  de  la  vision. 
Cette  image  doit  être  parfaitement  nette,  c'est  la  condition 
première  de  toute  vision  bien  distincte  :  il  faut  donc  que  la 
rétine  soit  au  point.  Sous  le  rapport  de  la  facilité  avec  la- 
quelle se  fait  cette  mise  au  point,  tous  les  yeux  sont  loin 
d'être  également  bien  partagés. 

La  déviation  éprouvée  par  les  rayons  lumineux  qui  tra- 
versent l'ouverture  pupillaire,  et  en  vertu  de  laquelle  ils  vont 
dessiner  sur  la  rétine  l'image  des  objets  extérieurs,  se  fait 
sur  la  face  antérieure  de  la  cornée,  puis  sur  les  faces  anté- 
rieure et  postérieure  du  cristallin,  et  la  lumière,  dans  sa  mar- 
che à  travers  l'œil,  obéit  aux  mêmes  lois  que  da^sles  instru- 
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ments  d'optique  de  nos  cabinets  de  physique.  Mais  le  cristallii 
possède  une  propriété  remarquable  que  n'ont  pas  les  len- 
tilles inorganiques,  c'est  de  pouvoir  au  besoin  modifier  ins- 
tinctivement ou  sous  l'influence  de  la  volonté,  la  courbure  de 
sa  surface,  de  manière  à  faire  varier  par  là  même  la  puis- 
sance réfringente  de  l'œil. 

Pouvoir  réfringent  de  l'œil. —  Chez  l'homme  et  les  animaux 
supérieurs,  le  pouvoir  réfringent  comprend  donc  deux  parties 
essentiellement  distinctes  :  l'une  variable ,  facultative ,  qui  a 
reçu  le  nom  de  réfraction  dynamique,  et  d'où  résulte,  comme 
nous  le  verrons,  l'accommodation  de  l'œil  aux  distances  ;  l'au- 
tre fixe,  constante,  c'est  la  réfraction  statique.  La  première 
est  sous  la  dépendance  du  muscle  ciliaire. 

Réfraction  statique.  —  C'est  la  réfraction  de  l'œil  à  l'état 
de  repos  absolu,  dans  lequel,  par  conséquent,  les  éléments 
musculaires  intra-oculaires  sont  inactifs,  comme  pendant  le 
sommeil  ou  lorsque  le  regard  est  vague  ;  paralysés  par  une 
cause  quelconque,  ou  bien  encore  ont  cessé  de  remplir  leurs 
fonctions  par  suite  des  progrès  de  l'âge  [presbytie]. 

A  cet  état  de  relâchement  complet  de  l'organe  corres- 
pond, d'après  les  recherches  modernes,  le  point  le  plus  éloi- 
gné de  la  vision  distincte,  ce  que  les  oculistes  appellent 
punctum  remotum. 

La  situation  de  ce  point,  ce  que  l'on  appelle  communément 
la  portée  de  la  vue,  varie  d'un  œil  à  l'autre  dans  des  propor- 
tions considérables.  Telle  personne  voit  distinctement  aux 
plus  grandes  distances;  telle  autre  ne  peut  avoir  une  percep- 
tion nette  des  objets,  qu'à  la  condition  de  les  placer  tout 
contre  l'œil. 

Emmétropie.  —  Si  l'on  examine  un  grand  nombre  d'yeux, 
pris  au  hasard,  on  constate  que  la  plupart  se  rapprochent, 
au  point  de  vue  de  la  réfraction  statique,  d'an  œil  idéal  dont 
le  punctum  remotum  serait  situé  à  une  distance  infinie ,  c'est- 
à-dire  dans  lequel  des  rayons  parallèles,  ou  pouvant  être 
considérés  comme  tels,  en  raison  de  l'éloignement  considé- 
rable de  la  source  lumineuse,  iraient  former  foyer  sur  la 
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rétine  [Fig.  4).  Cet  œil  a  été  pris  comme  type,  et  les  yeux 
construits  sur  ce  modèle  sont  dits  emmétropes  (év  pér^ov,  dans 
la  mesure;  â-^,  œil). 


Fig.  4.  —  (EU  emmétrope. 


L'écran  rétinien  recevant  une  image  nette  des  objets  éloi- 
gnés, cela  revient  à  dire  que  cet  écran  est  placé  au  foyer 
principal  du  système  dioptrique  constitué  par  la  cornée  et  le 
cristallin.  La  définition  la  plus  simple  que  l'on  puisse  donner 
de  l'œil  emmétrope,  c'est-à-dire  normal  au  point  de  vue  de 
la  réfraction  statique,  est  donc  la  suivante  : 

L'œil  emmétrope  est  celui  dans  leqmd  la  rétine  se  trouve 
juste  au  foyer  principal  de  l'appareil  réfringent  à  l'état  de 
repos. 

Les  yeux  ainsi  conformés  mesurent  23  millimètres  en 
moyenne,  de  la  face  antérieure  de  la  cornée  àia  rétine.  Mais 
il  importe  de  faire  remarquer  que  tous  les  yeux  emmétropes 
n'ont  pas  nécessairement  les  mêmes  dimensions;  pour  qu'il  y 
ait  emmétropie,  il  suffit  que  la  rétine  se  trouve  placée  au 
foyer  principal,  quelle  que  puisse  être  d'ailleurs  la  longueur 
de  l'axe  antéro-postérieur  du  globe.  Toutefois,  d'un  œil  à 
l'autre,  les  différences  sont  peu  considérables. 

Tout  œil  non  emmétrope  est  considéré  comme  irrégulier 
au  point  de  vue  de  la  réfraction  statique,  et  dit  amétrope.  On 
distingue  trois  sortes  d'amétropie  :  la  myopie,  l'hypermétro- 
pie et  l'astigmatisme. 
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Myopie.  —  Si  le  foyer  principal  du  système  réfringent  de 
l'œil  à  l'état  de  repos,  tombe  en  avant  de  la  rétine,  [Fig.  5] 
'œil  est  dit  myope  (pùsiv,  cligner:[wii,  œil)' 


Fig.  5.  — OEii  myope  axi'e.). 


■-Hypermc'iropie.  — Si  ie  foyer  tombe  en  arrière  {Fig.  C), 
l'œil  est  dir,  hypermétrope  (vTrip,  au-,lelà;  psrpov,  mesure; 
wip,  œil). 


Fig.  6.  —  OEil  hypei-métrope  (H.  axile). 


L'œil  myope  est  donc  un  œil  trop  long,  l'œil  hypermétrope 
un  œil  trop  court,  eu  égard  à  la  puissance  de  l'appareil  rcfrin- 
gsnt. 

Ou  bien,  ce  qui  revient  au  même  : 

La  myopie  consiste  dans  un  excès  relatif  de  la  réfraction; 
l'hypermétropie  en  un  déficit  relatif,  eu  égard  à  la  longueur 
de  l'œil. 

Il  en  résulte  que  les  rayons  ne  peuvent  se  réunir  en  foyer 
sur  la  rétine  de  l'œil  myope,  qu'à  la  condition  de  présenter 
déjà,  en  arrivant  à  la  cornée,  un  certain  degré  de  divergence, 
en  rapport  avec  la  distance  de  l'écran  rétinien  au  foyer  prin- 
cipal. Le  point  P  d'où  devront  partir  ces  rayons  est  donc  situé 
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à  une  distance  finie  en  avant  de  l'œil  {Fig,  7),  et  de  même 
que  dans  les  instruments  d'optique,  les  distances  respectives 
de  ce  point  et  de  la  rétine,  au  centre  optique,  sont  dites  les 
longueurs  focales  conjuguées  l'une  de  l'autre. 


Fig.  7.  —  P,  punctum  remotum  d'un  œil  très  myope. 


Au  contraire,  chez  l'hypermétrope,  les  rayons  lumineux 
doivent,  pour  s'unir  sur  la  rétine,  converger  déjà,  avant  de 
traverser  la  cornée,  vers  un  point  P  situé  derrière  l'œil 
{Fig.  8). 

Les  rayons  de  lumière  partis  d'un  point  quelconque  de  l'es- 
pace, n'arrivant  jamais  à  l'œil  en  convergence,  il  s'en  suit 
qu'un  œil  hypermétrope  ne  pourrait  voir  nettement  ni  de 
près,  ni  de  loin,  si  la  réfraction  dynamique  ne  lui  venait  en 
aide. 


Fig.  8.  —  P,  punctum  remotum  (négatif)  d'un  œil  hypermétrope. 


11  résulte  de  ces  définitions  que  la  myopie  et  l'hypermétro- 
pie sont  deux  anomalies  de  la  réfraction  statique,  de  sens 
contraire.  La  presbytie,  longtemps  confondue  avec  l'hyper- 
métropie, est  en  réalité  tout  autre  chose. 

Théoriquement,  les  troubles  de  connexion,  dans  la  posi- 
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tion  relative  du  foyer  principal  et  de  l'écran  rétinien  peu- 
vent dépendre  : 

1°  De  ce  que  l'axe  antéro-postérieur  de  l'œil  est  trop  long 
ou  trop  court; 

2°  De  ce  que  les  rayons  de  courbure  des  surfaces  réfrin- 
gentes ne  sont  pas  les  mêmes  que  dans  l'œil  normal; 

3°  De  ce  que  ces  surfaces  sont  plus  rapprochées  ou  plus 
éloignées  l'une  de  l'autre  qu'elles  ne  devraient  l'être,  le  cris- 
tallin, par  exemple,  étant  trop  près  ou  trop  loin  de  la  cornée. 

Mais  il  est  reconnu  aujourd'hui  que  la  myopie  et  l'hyper- 
métropie ne  sont  que  rarement  le  résultat  d'une  anomalie  de 
coui'bure  des  surfaces  réfringentes,  ou  encore  d'une  disposi- 
tion vicieuse  de  l'appareil  dioptrique,  en  ce  qui  concerne  la 
situation  respective  des  différentes  surfaces  qui  le  compo- 
sent. Des  mensurations  précises  ont  établi  en  effet,  que  l'œil 
myope  présente  généralement  un  diamètre  antéro-postérieur 
trop  long,  en  présence  d'un  appareil  réfringent  régulier; 
tandis  que  l'œil  hypermétrope  présente  la  disposition  in* 
verse  :  un  diamètre  trop  court.  De  là  les  noms  de  myopie  et 
d'hypermétropie  axiles  donnés  à  ces  formes  d'amétropie. 

L'œil  myope  et  l'œilhypermétrope,  bien  que  n'ayant  pasleur 
rétine  au  foyer  du  système  lenticulaire,  n'en  sont  pas  moins 
des  yeux  symétriquement  conformés;  le  rayon  de  courbure  de 
chaque  surface  est  le  même  suivant  tous  les  méridiens;  les 
courbures  sont  sensiblement  sphériques  et  ont  leur  centre 
sur  un  même  axe  appelé  axe  optique  de  l'œil  ;  en  d'autres 
termes,  elles  appartiennent  à  des  surfaces  de  révolution 
centrées  sur  une  même  ligne  droite. 

On  nomme  surfaces  de  révolution,  j'ai  à  peine  besoin  de 
le  dire,  celles  qui  peuvent  se  fabriquer  sur  le  tour. 

Dans  les  yeux  symétriques,  la  puissance  de  l'appareil  ré- 
fringent étant  nécessairement  la  même  suivant  tous  les  méri- 
diens, il  en  résulte  que  les  rayons  lumineux  homocentriques, 
c'est-à-dire  provenant  d'un  même  point  (ou  qui,  suffisam- 
ment prolongés,  passeraient  par  le  même  point),  sont  tous 
déviés  de  la  même  façon,  quel  que  soit  le  plan  méridien  sui- 
vant lequel  ils  traversent  les  milieux  de  l'œil.  Les  rayon^ 
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réfractés  vont  donc  se  réunir  en  un  point  commun  et  dessi- 
nent dans  leur  course  un  cône  parfaitement  régulier,  dont  la 
base  correspond  à  l'ouverture  pupillaire. 

Si  le  point  de  concours  se  trouve  sur  la  rétine,  l'image  du 
point  lumineux  est  aussi  un  point;  si  le  lieu  de  concours  est 
en  avant,  comme  dans  l'œil  myope,  ou  en  arrière,  comme 
dans  l'œil  hypermétrope,  l'image  rétinienne,  c'est-à-dire 
l'intersection  par  la  rétine  du  cône  lumineux  ou  de  son  pro- 
longement, est  un  cercle  de  diffusion^  d'autant  plus  grand 
que  le  sommet  du  cône  est  plus  éloigné  da  l'écran  rétinien. 

En  résumé,  dans  tout  œil  symétrique  par  rapport  à  l'axe 
optique,  l'image  d'un  point  lumineux  sur  la  rétine  ne  peut 
être  qu'un  point  ou  un  cercle. 

Astigmatisme. —  Mais  il  existe  une  anomalie  de  l'œil  carac- 
térisée par  Yasymétrie  des  surfaces  réfringentes,  et  dans 
laquelle  la  marche  des  rayons  lumineux  est  beaucoup  plus 
compliquée.  Cette  anomalie  a  reçu  le  nom  d'astigmatisme 
(à,  privatif;  aTtyp.»,  point),  parce  que  l'image  d'un  point 
lumineux  ne  se  peint  jamais  sur  la  rétine  sous  forme  d'un 
point. 

Cela  tient  à  ce  que  dans  l'œil  astigmate,  la  courbure  des 
surfaces  réfringentes,  et  le  plus  souvent  celle  de  la  cornée, 
varie  d'un  méridien  à  l'autre,  parfois  aussi  dans  l'étendue 
d'un  même  méridien  ;  et  à  ce  que  les  courbures  ne  sont  plus 
centrées  sur  un  même  axe.  Il  résulte  de  ce  vice  de  confor- 
mation, que'  les  différents  rayons  partis  d'un  même  point  de 
l'espace  sont  réfractés  d'une  façon  différente,  suivant  qu'ils 
traversent  tel  ou  tel  méridien  de  l'œil  ;  ils  vont  former  foyer 
pour  chacun  d'eux,  non-seulement  à  des  distances  différentes, 
mais  encore  sur  des  axes  différents.  L'image  d'un  point 
lumineux  n'est  donc  jamais  un  point,  mais  bien  une  infi- 
nité de  points  qui  se  touchent,  formant  sur  la  rétine  ce 
que  l'on  appelle  une  tache  de  diffusion,  plus  ou  moins  irré- 
gulière. 

Les  différents  points  d'un  objet  quelconque,  vu  par  un 
œil  astigmate,  donnant  lieu  à  autant  de  taches  de  diffusion 
qui  empiètent  les  unes  sur  les  autres,  il  en  résulte  que  la 
vision  n'est  jamais  nette.  La  réfraction  dynamique  n'arrive 
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que  très  imparfaitement,  comme  nous  le  verrons  plus  loin ,  à 
corriger  ce  vice  de  réfraction  statique. 

Par  cela  même  que  les  yeux  astigmates  n'ont  pas  partout 
le  même  rayon  de  courbure,  il  s'en  suit  que  si  un  œil  offrant 
cette  anomalie,  est  emmétrope  dans  le  méridien  vertical, 
par  exemple,  il  sera  nécessairement  myope  ou  hypermétrope 
dans  d'autres  méridiens  ;  il  se  peut  aussi  qu'il  y  ait  de  la 
myopie  dans  un  sens  et  de  l'hypermétropie  dans  un  autre, 
et  encore  que  l'œil  soit  myope  ou  hypermétrope  dans  tous 
les  méridiens,  mais  à  des  degrés  inégaux. 

Ici,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  la  myopie  et  pour 
l'hypermétropie  des  yeux  symétriques,  l'anomalie  résulte 
d'un  véritable  vice  de  construction  des  surfaces  réfringentes, 
et  non  point  d'un  excès  ou  d'un  déficit  de  longueur  de  l'axe 
antéro-postérieur  du  globe. 

Réfraction  dynamique. —  Un  œil  réduit  aux  seules  ressour- 
ces de  sa  réfraction  statique,  serait  beaucoup  moins  bien  par- 
tagé, au  point  de  vue  de  la  formation  des  images,  que  la  cham- 
bre noire  d'un  appareil  photographique  :  il  ne  pourrait  donner 
d'images  nettes  qu'autant  que  l'objet  fixé  serait  situé  à  une 
distance  déterminée,  toujours  la  même.  On  sait,  en  eifet, 
que  lorsqu'un  objet  situé  au  devant  d'une  lentille  se  déplace, 
soit  en  avant,  soit  en  arrière,  l'image  se  déplace  également, 
et  si  l'écran  ne  se  trouve  plus  au  foyer  conjugué  de  l'objet, 
il  ne  recevra  qu'une  image  diffuse  et  par  conséquent  indis- 
tincte, au  moins  dans  ses  détails. 

En  pareil  cas,  il  suffit  au  photographe  de  reculer  ou 
d'avancer  sa  plaque  sensible,  pour  la  mettre  au  point;  mais 
rien  de  semblable  ne  se  passe  aans  l'œil  :  la  situation  de 
l'écran  rétinien  est  invariable. 

Nous  savons  cependant  qu'entre  des  limites  déterminées 
pour  chacun,  et  le  plus  souvent  assez  étendues,  la  vision 
reste  parfaitement  nette.  On  ne  peut,  il  est  vrai,  voir  à  la 
fois,  distinctement,  deux  objets  situés  à  des  distances  diffé- 
rentes ;  mais  il  suffit  d'un  temps  très  court,  bien  qu'appré- 
ciable, pour  passer  de  la  fixation  d'un  objet  éloigné  à  celle 
d'un  objet  rapproché  et  inversement,  à  la  seule  condition 
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que  ces  objets  soient  compris  dans  certaines  limites  dont  il 
sera  question  plus  loin.  Cela  suppose  que  l'œil  éprouve  ou 
exécute  en  lui-même  certaines  modifications,  ayant  pour 
effet  de  maintenir  constamment  sur  la  rétine  le  foyer  des 
rayons  lumineux, 

La  faculté  que  possède  tout  œil  normal  de  s'adapter  volon- 
tairement ou  instinctivement,  pour  des  distances  moindres 
que  celles  du  point  le  plus  éloigné  de  la  vision  distincte,  a 
reçu  le  nom  de  pouvoir  d'accommodation. 

Accommodation.  —  Les  recherches  modernes  paraissent 
avoir  établi  définitivement  les  points  suivants  : 

1°  L'accommodation  résulte  uniquement  d'une  augmenta- 
tion du  pouvoir  réfringent  de  l'œil,  dans  une  proportion 
suffisante  pour  que  les  rayons  lumineux  venus  d'objets  situés 
en  deçà  du  punctum  remotum,  et  dont  l'image  tendrait  par 
conséquent  à  aller  se  former  au-delà  de  la  rétine,  continuent 
à  former  foyer  sur  cette  membrane. 

2°  Cette  nouvelle  quantité  dé  réfraction  que  l'œil  peut 
développer  en  lui  même,  et  qui  a  reçu  pour  ce  motif  le  nom 
de  réfraction  dynamique,  est  le  résultat  d'une  modification 
de  courbure  de  la  face  antérieure  du  cristallin  qui  devient 
plus  convexe,  tandis  que  la  face  postérieure  ne  change  pas 
de  forme  d'une  manière  sensible. 

3°  Les  changements  de  forme  du  cristallin  sont  produits 
par  la  contraction  du  muscle  ciliaire  ;  l'accommodation  est 
donc  le  résultat  d'un  effort  musculaire  qui  se  passe  tout 
entier  à  l'intérieur  du  globe.  Les  muscles  extrinsèques,  droits 
ou  obliques,  ne  prennent  aucune  part  à  l'accommodation 
proprement  dite  ;  leur  rôle  se  borne  à  faire  converger  les 
axes  optiques  sur  l'objet  fixé. 

4"  L'iris  ne  joue  dans  l'accommodation  qu'un  rôle  secon- 
daire; le  resserrement  de  la  pupille  qui  accompagne  toute  con- 
traction du  muscle  ciliaire,  paraît  être  simplement  un  mouve- 
ment associé,  surtout  destiné  à  diminuer  l'étendue  des  cer- 
cles de  diffusion,  en  prévision  d'une  accommodation  impar- 
faite. 

Quant  au  méc^-nisme,  suivant  lequel  s'effectue  le  change- 
ment de  forme  du  cristallin  sous  l'influence  du  muscle  ciliaire, 
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c'est unpointsur lequel  les  auteurs  sont  très  divisés.  Je  revien- 
drai sur  cette  question,  qui  est  de  la  plus  haute  importance, 
au  point  de  vue  du  développement  de  la  myopie. 

Punctum  proximum.  —  A  mesure  que  la  face  antérieure  du 
cristallin  devient  plus  convexe  par  le  fait  de  la  contraction 
du  muscle  accommodateur,  la  puissance  réfringente  de  l'œil 
augmente,  et  le  lieu  de  la  vision  distincte  qui,  pendant  le 
repos  de  l'organe,  était  situé  au  punctum  remotum,  se  rappro- 
che de  plus  en  plus. 

La  puissance  du  muscle  ciliaire  est  limitée,  et  il  en  est  de 
même  de  l'élasticité  des  fibres  cristalliniennes  ;  la  lentille  ne 
peut  donc  accroître  sa  convexité  que  dans  une  certaine 
mesure.  Il  en  résulte  que  le  point  le  plus  rapproché  de  la 
vision  distincte  reste  toujours  éloigné  de  l'œil  de  quelques 
centimètres  au  moins,  même  chez  les  sujets  les  mieux  doués 
sous  le  rapport  de  l'accommodation.  Ce  point  le  plus  rappro- 
ché est  désigné  sous  le  nom  de  punctum  proximum  (P.p.), 
par  opposition  à  celui  de  punctum  remotum  (P.r.),  donné  au 
point  le  plus  éloigné. 

Anomalies  de  l'accommodation.  —  Sil'on  en  excepte  la  luxa- 
tion et  l'absence  du  cristallin  qui  ne  sont  pas,  à  proprement 
parler,  des  troubles  de  l'accommodation,  bien  qu'elles  entraî- 
nent nécessairement  la  perte  de  la  fonction,  les  seules  ano- 
malies à  signaler  sont  : 

1"  La  diminution  du  pouvoir  d'accommodation  (paresis,) 
succédant  aux  maladies  qui  ont  affaibli  le  système  musculaire 
dans  son  ensemble; 

2°  Les  paralysies  plus  ou  moins  complètes  du  muscle  ciliaire 
et  du  sphincter  de  l'iris; 

3°  Le  spasme  de  l'accommodation,  dû  à  une  contraction 
exagérée  et  souvent  irrégulière  de  ces  mêiaes  muscles. 

Les  troubles  de  la  réfraction  dynamique  reconnaissent 
donc  pour  cause  une  perturbation  des  forces  musculaires  qui 
président  à  l'accommodation  et,  par  suite,  sont  sous  la  dé- 
pendance directe  du  système  nerveux,  bien  différentes  en 
cela  des  anomalies  de  la  réfraction  statique  qui ,  elles,  dé- 
pendent uniquement  d'une  conformation  irrégulière  de  l'œil. 
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Innervation.  —  Les  filets  nerveux  qui  se  distribuent  au 
muscle  ciliaire  et  à  l'iris  viehnent  du  ganglion  ophtalmique, 
à  l'exception  d'une  ou  deux  branches  fournies  directement 
par  le  nerf  naso-ciliaire. 

Ce  ganglion  est  en  connexion  :  par  sa  racine  courte  ou 
motrice.,  avec  l'oculo-moteur  commun  (3'  paire);  par  sa  racine 
longue  ou  sensitive,  avec  le  nerf  naso-ciliaire,  branche  du  tri- 
jumeau (5"  paire);  enfin,  par  sa  racine  grise  ou  végétative^ 
avec  le  cordon  cervical  du  grand-sjmpathique. 

L'influence  du  trijumeau  sur  les  mouvements  de  l'iris  et 
sur  l'accommodation  a  été  l'objet  d'hjpothèses  nombreuses 
parmi  lesquelles  il  est  assez  difficile  de  faire  un  choix.  Le 
-trijumeau  est  un  nerf  du  sentiment,  cependant  son  irritation 
amène,  par  action  réflexe,  le  resserrement  de  la  pupille. 

Le  rôle  propre  à  la  racine  sympathique  du  ganglion  oph- 
talmique est  un  peu  moins  obscur.  Ce  nerf  aurait  pour  efi'et 
de  relever  continuellement  la  tonicité  des  fibres  radiées  de 
l'iris,  de  manière  que  ces  fibres  agissent  avec  une  force 
constante  comme  antagonistes  du  sphincter.  Quan'^  à  l'in- 
fluence du  grand  sympathique  sur  l'accommodation,  elle  n'est 
prouvée  par  aucun  fait  dûment  établi. 

L'action  du  nerf  oculo-moteur  sur  les  éléments  musculaires 
intra-oculaires  est  de  beaucoup  la  mieux  connnue.  Ce  nerf 
tient  sous  sa  dépendance  la  contraction  de  l'iris  et  du  muscle 
ciliaire.  Sa  paralysie  est  suivie  de  la  dilatation  de  la  pupille 
et  de  la  perte  du  pouvoir  d'accommodation. 

Parcours  et  amplitude  de  l'accommodation.  —  La  distance 
comprise  entre  le  punctum  remotum  et  le  punctum  proximum, 
constitue  le  parcours  de  l'accommodation  ;  c'est  le  champ 
antéro-postérieur  de  la  vision  distincte.  L'augmentation  de 
pouvoir  réfringent  nécessaire  pour  passer  du  premier 
de  ces  points  au  dernier  a  reçu  le  nom  d'amplitude  de 
l'accommodation.  En  résumé,  pendant  le  relâchement  complet 
du  muscle  ciliaire,  la  réfraction  de  l'œil  est  réduite  à  sou 
minimum,  et  ce  minimum  a  pour  mesure  précisément  la 
réfraction  statique.  Dès  que  l'accommodation  entre  en  jeu, 
la  réfraction  dynamique  s'ajoute  à  la  réfraction  statique,  et 
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lorsque  la  vision  s'exerce  pour  le  point  le  plus  rapproché 
possible,  le  pouvoir  réfringent,  porté  à  son  plus  haut  degré, 
a  pour  mesure  la  réfraction  statique  augmentée  du  maximum 
de  réfraction  dynamique  que  l'œil  puisse  développer. 

Presbytie.  —  La  réfraction  dynamique  étant  le  résultat 
d'un  effort  musculaire,  on  comprend  que  sa  puissance  maxi- 
mum, son  amplitude,  puisse  différer  d'un  sujet  à  l'autre,  et 
l'on  prévoit  qu'elle  devra  varier  chez  le  même  sujet,  suivant 
l'âge,  l'état  de  santé  ou  de  maladie,  l'exercice  auquel  est 
soumis  le  muscle  ciliaire  ;  en  un  mot,  suivant  les  conditions 
physiologiques  et  pathologiques  dans  lesquelles  se  trouvent 
placés  les  deux  organes:  muscle  accommodateur  et  cristallin, 
dont  dépend  l'ajustement  de  l'œil  aux  distances. 

Le  cristallin,  sous  l'influence  de  troubles  nutritifs  qui  sont 
l'effet  des  progrès  de  l'âge,  perd  de  son  élasticité,  devient 
plus  résistant  et  change  moins  facilement  de  courbure  ;  avec 
l'âge  aussi,  la  puissance  contractile  du  muscle  ciliaire  s'affai- 
blit. Ces  deux  causes  réunies  font  que  le  point  le  plus 
rapproché  de  la  vision  distincte  s'éloigne  peu  à  peu  de  l'œil, 
et  qu'à  un  certain  moment,  chez  la  plupart  des  personnes, — 
les  myopes  de  degré  avancé  font  seuls  exception, —  la  lecture, 
l'écriture,  et,  d'une  façon  générale,  les  travaux  qui  exigent 
une  perception  nette  des  objets  à  courte  distance,  deviennent 
absolument  impossibles  sans  le  secours  de  lunettes  qui  ajou- 
tent leur  pouvoir  réfringent  à  celui  de  l'œil.  Cet  état  a  reçu 
le  nom  de  presbytie^  ou  mieux  presbyopie  (de  ■KpéaSxiç,  vieux). 

La  presbyopie  n'est  donc  pas  à  proprement  parler  une 
anomalie  de  la  réfraction  dynamique  ;  c'est  le  résultat  d'un 
affaiblissement  de  l'accommodation  lié  aux  progrés  de  l'âge, 
et  par  conséquent  régulier,  physiologique. 

Ce  qui  paraît  singulier  dans  le  pouvoir  d'accommodation, 
c'est  qu'au  lieu  d'aller  en  progressant  de  la  naissance  à  l'âge 
adulte,  pour  décliner  ensuite  comme  toute  puissance  muscu- 
laire, il  possède  son  maximum  d'énergie  dès  les  premières 
années  de  la  vie,  et  va  sans  cesse  en  s'affaiblissant  à  partir 
de  l'enfance,  alors  que  les  autres  facultés  vont  au  contraire 
en  se  développant. 
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Il  n'est  pas  probable  cependant  que  le  muscle  ciliaire 
éprouve  déjà  des  modifications  qui  le  rendent  moins  propre  à 
l'usage  auquel  il  est  destiné  ;  aussi,  semble-t-il  certain  que  la 
diminution  précoce  du  pouvoir  d'accommodation  tient  simple- 
ment à  ce  que  les  éléments  cristalliniens  perdent  de  bonne 
heure  leur  élasticité  pour  devenir  de  plus  en  plus  fermes  et 
rigides.  Par  suite  de  cette  augmentation  de  consistance,  le 
même  degré  de  contraction  musculaire  ne  pourrait  plus 
produire  le  même  changement  qu'autrefois  dans  la  forme  de 
la  lentille.  Plus  tard,  l'affaiblissement  sénile  du  muscle 
ciliaire  ajouterait  son  action  à  celle  qui  vient  d'être  indiquée. 

A  quel  moment  devient-on  presbyte  ?  Cela  dépend  beaucoup 
des  conditions  sociales.  Dans  les  classes  cultivées,  on  se  dit 
presbyte  dès  qu'on  éprouve  de  la  difficulté  à  lire  à  la  distance 
habituelle,  et  qu'on  se  voit  dans  la  nécessité  d'éloigner  le 
livre  ;  dès  qu'on  ne  peut  plus  distinguer  comme  autrefois  les 
détails  d'exécution  d'une  gravure,  etc.  Pour  l'artisan,  la 
presbytie  commence  lorsqu'il  ne  peut  plus  voir  nettement  les 
petits  objets,  et  que,  par  suite,  certains  travaux  manuels 
deviennent  difficiles. 

On  voit  par  là  qu'il  est  assez  difficile  de  fixer  à  la  pres- 
byopie  des  limites  précises.  Ce  qu'on  peut  dire  de  plus  géné- 
ral, c'est  qu'elle  apparaît  lorsque  par  suite  des  progrès  de 
l'âge,  l'affaiblissement  du  pouvoir  d'accommodation  ne 
permet  plus  de  lire,  d'écrire,  de  coudre  à  la  distance  habi- 
tuelle, c'est-à-dire  à  30  ou  35  centimètres. 

Pour  des  personnes  placées  dans  les  mêmes  conditions 
sociales  ou  à  peu  près,  l'âge  auquel  la  presbyopie  fait  son 
apparition  dépend  du  degré  d'acuité  visuelle,  et  surtout  de 
l'état  de  la  réfraction  statique. 

Ici,  il  devient  nécessaire  d'ouvrir  une  parenthèse. 

Qu'entend-on  par  acuité  visuelle  ?  Comment  mesure-t-on 
la  réfraction  statique,  la  réfraction  dynamique,  le  pouvoir 
réfringent  des  verres  de  lunettes  ? 


DE  LA 


CÂTARACTE  NUCLEAIRE  SÊNILE 


Messieurs, 

Nous  venons  d'observer,  en  peu  de  temps,  à  la  clinique, 
plusieurs  cas  de  cataractes  nucléaires,  c'est-à-dire  ayant  leur 
point  de  départ  dans  le  noyau  du  cristallin.  Chez  un  de  nos 
malades,  vieillard  de  72  ans,  opéré  devant  vous,  il  y  a  de 
cela  quelques  jours,  la  sclérose  avait  envahi  progressive- 
ment toute  la  lentille,  et  vous  avez  vu  combien  l'extraction 
pouvait  alors  devenir  laborieuse.  En  pareil  cas,  en  effet,  le 
cristallin,  complètement  dur,  doit  sortir  tout  d'une  pièce,  et 
si  la  section  ne  présente  pas  des  dimensions  suffisantes,  on 
se  trouve  dans  la  nécessité  de  l'agranJir  après  coup,  ce  qui 
ne  laisse  pas  que  de  compliquer  l'opération.  Au  contraire, 
dans  les  cataractes  corticales,  les  plus  fréquentes  de  toutes, 
la  substance  péri-nucléaire  molle  et  friable,  retenue  par  les 
bords  de  la  plaie,  peut  se  détacher  en  partie  du  noyau,  et 
il  suffit  que  ce  dernier  sorte  sans  trop  de  peine  pour  que 
l'opération  puisse  être  menée  à  bonne  fin.  Les  masses  corti- 
cales restées  dans  la  chambre  antérieure  et  auxquelles  on 
a  donné  le  nom  A' accompagnements  de  la  cataracte,  sont 
ensuite  expulsées  facilement. 
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Chez  notre  malade,  les  deux  yeux  étaient  cataractés,  avec 
cette  particularité  qu'à  droite  nous  étions  en  présence  d'une 
cataracte  arrivée  à  maturité  depuis  huit  ans,  et  complète- 
ment dure,  à  en  juger  par  latèinte  acajou  uniforme  qu'offrait 
le  cristallin  dans  toute  son  étendue,  après  dilatation  de 
la  pupille  par  l'atropine;  du  côté  gauche,  au  contraire,  l'opaci- 
fication  était  de  date  récente  et  se  présentait  avec  tous  les 
caractères  des  cataractes  demi-molles. 

Selon  mon  habitude,  j'ai  opéré  d'abord  l'œil  le  plus  ancien- 
nement atteint,  et  en  prévision  d'une  cataracte  dure,  ne  pou- 
vant se  fragmenter,  j'ai  fait  une  section  relativement  grande. 
Néanmoins,  l'expulsion  ne  s'est  pas  opérée  ssans  difficulté. 
C'est  qu'en  effet,  la  lentille  présentait  un  diamètre  considé- 
rable pour  un  cristallin  cataracté  :  9  millimètres  au  lieu  de  7, 
qui  est  la  largeur  habituelle.  Fort  heureusement,  la  cataracte 
ne  présentait  qu'une  faible  épaisseur  ;  elle  était  absolument 
plate  à  sa  face  antérieure  et  se  terminait  à  sa  circonférence 
par  un  bord  presque  tranchant,  sans  quoi  l'extraction  n'eût 
pu  avoir  lieu  qu'après  agrandissement  de  la  plaie. 

Cinq  jours  après,  et  alors  que  l'œil  droit  pouvait  être 
considéré  comme  guéri,  j'ai  opéré  à  son  tour  l'œil  gauche. 
Cette  fois,  l'opération  n'a  présenté  aucune  difficulté;  le 
noyau  entouré  d'une  partie  des  masses  corticales,  est  sorti 
sans  la  moindre  peine.  Pour  se  débarrasser  ensuite  des 
accompagnements  restés  dans  la  chambre  antérieure,  il  a 
fallu  les  amener  peu  à  peu  au  voisinage  de  la  section,  à 
l'aide  de  frictions  pratiquées  d'une  façon  méthodique  sur  la 
cornée  ;  une  certaine  quantité  d'humeur  aqueuse  s'est 
reformée  pendant  ce  temps,  et  il  a  suffi  de  déprimer  à  l'aide 
d'une  curette  le  bord  sclérotical  de  la  plaie,  pour  que  cette 
humeur,  en  s'échappant,  entraînât  avec  elle  les  débris  de  la 
cataracte. 

Le  plus  souvent,  cette  petite  manœuvre  doit  être  répétée 
plusieurs  fois  avant  que  l'on  puisse  arriver  à  un  nettoyage 
parfait  de  la  chambre  antérieure,  chose  de  la  plus  haute 
importance  pour  le  succès  de  l'opération. 

Dans  les  deux  cas,  la  cicatrisation  s'est  faite  par  première 
intention,  ce  qui  est  la  règle,  et  la  guérison  a  été  complète 
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en  quelques  jours.  Je  me  réserve  de  vous  parler  dans  une 
conférence  ultérieure,  du  procédé  opératoire  que  vous  m'avez 
vu  mettre  en  usage,  et  du  pansement  fort  simple  adopté  pour 
tous  nos  opérés. 

Nous  observons  en  ce  moment  un  autre  vieillard  atteint 
d'une  double  cataracte  nucléaire  arrivée  à  sa  période  d'état, 
et  qui  peut  être  considérée  comme  absolument  classique.  Je 
ne  vous  referai  pas  l'histoire  de  ce  malade,  elle  est  contenue 
tout  entière  dans  la  description  suivante,  qui  résume  la  symp- 
tomatologie  des  cataractes  nucléaires  séniles. 

CATARACTES  NUCLÉAIRES  SÉNILES 

La  cataracte  nucléaire  est  une  variété  de  la  cataracte  sé- 
nile;  beaucoup  plus  rare  que  la  cataracte  demi-dure  ou  corti- 
cale^  elle  ne  s'observe  guère  que  chez  les  sujets  avancés  en 
âge  ou  qui  présentent  les  signes  d'une  vieillesse  prématurée. 

La  transformation  subie  par  le  noyau  n'est  en  quelque 
sorte  qu'un  degré  plus  avancé  des  altérations  séniles  physio- 
logiques auxquelles  il  est  condamné.  Ici,  en  effet,  l'opacifi- 
cation  est  le  résultat  d'une  véritable  sclérose,  d'un  dessèche- 
ment des  fibres  cristalliniennes. 

En  même  temps  que  s'opère  cette  transformation,  on  voit 
les  couches  juxtaposées  au  noyau  devenir  le  siège  d'altéra- 
tions analogues  à  celles  qui  caractérisent  la  cataracte  corti- 
cale, mais  avec  cette  différence,  tout  à  l'avantage  du  malade, 
que  pendant  fort  longtemps,  souvent  même  indéfiniment,  les 
couches  les  plus  extérieures  conservant  leur  transparence. 

Ces  masses  corticales  opacifiées  subissent  aussi,  avec  le 
temps,  une  métamorphose  régressive;  elles  se  condensent,  et 
dans  les  cataractes  anciennes,  le  cristallin  tout  entier,  mais 
surtout  le  noyau,  peut  être  devenu  assez  dur  pour  qu'on  ait 
de  la  peine  à  le  sectionner.  On  est  fort  surpris,  en  pareil  cas, 
de  constater  sur  des  coupes  minces  la  faible  coloration  des 
éléments  cataractés, alors  que  l'ensemble  présente  une  teinte 
assez  foncée  pour  intercepter  presque  complètement  la  lu- 
mière. 
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Symptômes  objectifs. —  Le  cristallin,  seulement,  terne  ou 
grisâtre  au  début,  offre  plus  tard  un  reflet  jaune  d'ambre  ou 
brun  foncé,  plus  accentué  au  centre  qu'à  la  périphérie.  Son 
volume  est  diminué;  sa  face  antérieure  est  aplatie;  parfois 
même  l'iris  est  attiré  en  arrière  en  forme  d'entonnoir,  ce  qui 
indique  un  retrait  considérable  de  la  substance  cristalli- 
nienne. 

L'éclairage  oblique,  après"  dilatation  de  la  pupille  par  l'a- 
tropine, montre  l'opacité  siégeant  au  centre  du  cristallin, 
tandis  que  les  couches  sous-capsulaires  sont  relativement 
transparentes.  L'ombre  portée  de  l'iris  est  large  et  le  cercle 
uvéen  qui  borde  la  marge  de  la  pupille  ne  se  distingue  plus, 
à  cause  de  la  coloration  foncée  de  la  cataracte.  A  l'éclairage 
ophtalmoscopi()ue,  le  centre  de  la  pupille  apparaît  d'autant 
plus  sombre  que  la  sclérose  du  noyau  est  plus  avancée;  il  se 
peut  néanmoins  que  les  couches  périphériques  restées  trans- 
parentes laissent  voir  le  fond  de  l'œil  avec  sa  coloration 
rouge  habituelle. 

Symptômes  subjectifs.  —  Les  malades  voient  les  objets 
comme  à  travers  un  voile  ou  un  nuage  grisâtre  qui  va  s'épais- 
sissant  de  plus  en  plus.  Ils  conservent  le  plus  souvent  la  fa- 
culté de  voir  de  très  près  des  objets  d'assez  petit  volume,  et 
il  est  rare  que  la  cécité  devienne  complète. 

La  dilatation  delà  pupille  soit  sous  l'influence  d'un  demi- 
jour,  soit  par  l'efl'et  du  collyre  d'atropine,  améliore  notable- 
ment la  vision  et  permet  à  beaucoup  de  cataractés  de  se 
conduire  et  parfois  même  de  lire. 

Marche.  —  Cette  forme  d'opacité  se  développe  très  lente- 
ment et  quand  elle  existe  à  l'état  de  disque  central  bien  li- 
mité, sans  taches,  ni  stries  périphériques,  on  peut  affirmer 
que  la  cataracte  ne  sera  pas  mûre  avant  plusieurs  années. 
Les  masses  corticales  ofi'rent-elles  au  contraire  quelque 
signe  de  ramollissement,  c'est  que  l'opacification  a  de  la  ten- 
dance à  s'étendre  et  la  cataracte  nucléaire  se  complétera  par 
l'addition  successive  de  nouvelles  opacités  corticales. 

En  général  les  deux  yeux  se  prennent  à  la  même  époque 
ou  à  peu  d'intervalle. 
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Diagnostic.  —  Chez  certains  vieillards,  le  cristallin  bien 
que  transparent,  présente  souvent  un  reflet  ambré  surtout 
accusé  au  centre  de  la  pupille  et  qui  pourrait  en  imposer  pour 
une  cataracte  nucléaire  en  voie  de  développement.  Une  er- 
reur est  possible,  surtout  si  la  pupille  n'a  pas  été  dilatée  par 
l'atropine;  l'examen  ophtalmoscopique  lèvera  tous  les  doutes 
en  montrant  jusqu'à  quel  point  la  région  centrale  du  cristal- 
lin est  perméable  aux  rayons  lumineux. 

Certaines  formes  de  cataractes  zonulaires  observées  tardi- 
vement chez  les  adultes,  pourraient  en  imposer  pour  une  ca- 
taracte centrale.  Les  commémoratifs  rendront  l'erreur  difficile 
puisque  la  cataracte  zonulaire  est  presque  toujours  congéni- 
tale. D'ailleurs,  l'ophtalmoscope  montrera  dans  ce  dernier 
cas,  un  disque  plus  foncé  sur  les  bords  qu'au  centre,  contrai- 
rement à  ce  qui  a  lieu  lorsque  l'opacité  occupe  le  noyau. 

Traitement.  —  L'emploi  de  l'atropine,  en  dilatant  la  pupille, 
permet  de  retarder  chez  beaucoup  de  malades  le  moment  de 
l'opération.  Il  en  est  de  même  de  l'iridectomie  que  l'on  aura 
soin  de  faire  en  haut  ou  en  bas,  de  manière  à  pouvoir  utiliser 
plus  tard  cette  brèche  pour  l'extraction  de  la  cataracte. 

L'usage  des  verres  fortement  convexes,  en  grossissant  les 
images  reçues  par  le  fond  de  l'œil,  compense  en  partie  leur 
diffusion  et  améliore  dans  une  certaine  mesure  la  vision  des 
sujets,  surtout  au  début.  Il  est  toujours  bon  d'essayer  de  ce 
moyen. 

Quand  une  opération  est  devenue  inévitable,  c'est  à  l'ex- 
traction qu'il  faut  donner  la  préférence. 

VARIÉTÉS  DE  LA  CATARACTE  NUCLÉAIRE. 

Cataracte  noire.  —  Cette  forme  de  cataracte  est  assez 
rare.  On  a  beaucoup  discuté  sur  les  cause  de  la  colora- 
tion, attribuée  par  les  uns  à  la  présence  du  fer,  par  d'autres  à 
un  dépôt  de  pigment,  ou  à  la  pénétration  de  la  matière  colo- 
rante du  sang  par  suite  d'hémorrhagies  intra-oculaires.  Ces 
hypothèses,  sans  être  invraisemblables,  puisqu'on  sait  que 
les  courants  endo-exosmotiques  ne  cessent  pas  de  traverser 
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le cristallin  cataracté,  paraissent  cependant  ne  pouvoir 
s'appliquer  qu'à  des  cas  tout-à-fait  exceptionnels.  Il  est 
établi  que,  le  plus  souvent,  la  coloration  du  noyau  est 
uniquement  due  à  la  sclérose,  et  que,  même  dans  les  cataractes 
les  plus  foncées,  des  sections  très  fines  du  cristallin  sont 
encore  transparentes.  Aussi,  la  vision,  dans  la  cataracte 
noire,  n'est-elle  jamais  complètement  abolie. 

Cataracte  verte.  —  Les  cataractes  vertes  non  glaucoma- 
teuses,  d'ailleurs  assez  rares,  n'offrent  de  particulier  que  leur 
coloration.  Celle-ci  semble  n'être  qu'un  haut  degré  de  la 
couleur  jaune  orangé  du  cristallin  des  vieillards. 

Les  cataractes  vertes,  pas  plus  que  les  noires,  ne  présen- 
tent sous  le  rapport  de  la  marche  et  du  traitement,  rien  qui 
les  différencie  de  la  cataracte  nucléaire  proprement  dite. 


L'ACUITÉ  VISUELLE 


LEÇON  PRATIQUE 


On  entend  par  acuité  visuelle  (V.  du  mot  latin  visus),  la 
finesse  de  perception  de  la  vue,  considérée  indépendamment 
de  sa  portée  qui,  elle,  est  uniquement  sous  la  dépendance  du 
pouvoir  réfringent  de  l'œil. 

On  divise  l'acuité  en  acuité  centrale  et  en  acuité  périphé- 
rique, suivant  que  la  vision  s'exerce  à  l'aide  des  parties 
centrales  de  la  rétine  (tache  jaune),  ce  qui  a  toujours  lieu 
lorsque  on  fixe,  un  objet,  ou  à  l'aide  des  parties  périphé- 
riques, comme  dans  la  vision  latérale. 

Le  degré  d'acuité  périphérique  d'un  même  œil  varie  sui- 
vant les  différents  points  de  la  rétine  ;  on  sait,  en  eff"et,  que 
la  sensibilité  de  cette  membrane  décroît  rapidement  à 
mesure  qu'on  s'éloigne  de  la  partie  centrale  de  la  tache 
jaune  {fovea  centralis),  et  que  vers  la  région  équatoriale  la 
vision  d'avertissement  subsiste  seule. 

Toutes  les  fois  qu'il  est  question  d'acuité,  sans  autre  dési- 
gnation, on  suppose  qu'il  s'agit  de  l'acuité  centrale  pour  des 
objets  vus  à  un  bon  éclairage  de  jour. 

L'acuité  visuelle  n'est  pas  une  fonction  parfaitement 
définie  et  qui  dépende  uniquement  de  la  sensibilité  spéciale 
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{perceptibilité)  de  la  rétine,  La  membrane  nerveuse  peut 
être  absolument  intacte,  et  l'acuité  se  trouver  néanmoins 
affaiblie  par  suite  de  causes  diverses  dont  les  principales 
sont  les  suivantes  : 

1°  Défaut  de  transparence  des  milieux  réfringents  :  taches 
de  la  cornée,  opacités  du  cristallin,  trouble  de  l'humeur 
aqueuse  ou  du  corps  vitré  ; 

2°  Etat  pathologique  des  organes  de  transmission  (nerfs 
optiques),  ou  des  centres  nerveux  ; 

3°  Anomalies  de  la  réfraction,  d'où  il  résulte  que  l'écran 
rétinien  ne  se  trouve  pas  au  foyer  du  système  lenticulaire 
de  l'œil,  et  que,  par  conséquent,  les  images  sont  diffuses. 

De  ces  différentes  causes  d'affaiblissement  de  l'acuité,  les 
dernières  sont  les  seules  que  l'on  puisse  neutraliser  au 
moment  même  de  l'examen,  à  l'aide  de  verres  convenable- 
ment choisis,  et  c'est  ce  que  l'on  doit  toujours  faire.  Il  est 
convenu,  en  effet,  que  par  ces  mots  :  acuité'  visuelle,  on 
entend  l'unité  avec  correction,  c'est-à-dire  le  sujet  étant 
pourvu  de  lunettes  qui  lui  permettent  d'avoir  des  images 
rétiniennes  parfaitement  nettes,  à  la  distance  où  se  pratique 
l'examen. 

Quant  aux  autres  causes  d'affaiblissement,  nous  devons 
bon  gré  mal  gré,  les  compter  au  nombre  des  facteurs  de 
l'acuité  visuelle. 

La  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  qu'un  objet  soit 
vu  distinctement,  dans  ses  moindres  détails,  c'est  que  chacun 
des  points  de  cet  objet  puisse  provoquer,  par  les  rayons  qu'il 
envoie  à  l'œil,  une  sensation  lumineuse  parfaitement  distincte 
des  sensations  données  par  les  points  voisins.  Les  détermi- 
nations relatives  à  l'acuité  peuvent  donc  se  ramener,  en 
définitive,  à  la  recherche  des  conditions  que  doivent  remplir 
deux  points  lumineux,  ou  éclairés,  pour  être  distingués  l'un 
de  l'autre,  et  en  cela  cette  fonction  est  tout  à  fait  comparable 
à  la  sensibilité  cutanée,  dont  on  apprécie  le  plus  ou  moins  de 
finesse  en  cherchant  quel  est  le  plus  petit  écartement  à 
donner  aux  pointes  d'un  compas,  pour  que  les  piqûres  pro- 
voquent une  double  sensation. 
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On  ne  peut,  il  est  vrai,  porter  les  pointes  d'un  compas  sur 
larétine,  mais  il  est  toujours  possible,  ce  qui  revient  au  même, 
de  déterminer  l'angle  visuel  «  {Fig.  9)  qui  correspond  à  l'écar- 


Fig.  9. 


tement  de'deux  points  lumineux.  On  pourrait  donc  prendre, 
comme  mesure  de  l'acuité,  le  plus  petit  angle  sous  lequel 
deux  points  peuvent  encore  être  distingués  l'un  de  l'autre  ; 
mais  cette  méthode  ne  peut  être  employée  en  clinique. 

Pour  que  des  épreuves  de  ce  genre  eussent  toute  la  netteté 
désirable,  il  faudrait  faire  usage  de  points  lumineux  brillant 
dans  l'obscurité,  ce  qui  serait  assez  peu  pratique.  Si  l'on  se 
borne  à  figurer  sur  un  tableau  de  petits  points  noirs  sur 
fond  blanc,  ou  blancs  sur  fond  noir,  on  constate  qu'il  suffit  de 
très  faibles  différences  d'éclairement  pour  faire  varier  consi- 
dérablement les  résultats.  D'ailleurs,  la  plupart  des  sujets 
ont  de  la  peine  à  saisir  le  moment  précis  où  les  deux  points 
deviennent  bien  distincts.  Aussi,  est-il  infiniment  préférable 
de  se  servir  d'objets  pouvant  être  reconnus  et  nommes  dès 
qu'ils  sont  vus  nettement,  comme  les  lettres,  les  chiffres,  ou 
certaines  figures  très-simples. 


Fig.  ",10. 

Considérons  des  carrés  m  et  n  {Fig.  10)  ayant  juste  le  degré 
d'écartement  voulu,  pour  qu'à  une  certaine  distance  d, 
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un  œil  puisse  encore  les  distinguer  l'un  de  l'autre  ;  nous 
dirons  que  l'acuité  de  cet  œil  a  pour  mesure  l'angle  «. 

Des  observations  nombreuses  ont  établi  que  pour  les  yeux 
réputés  normaux  au  point  de  vue  de  l'acuité,  cet  angle  est 
d'environ  60"  [soixante  secondes)  ou  1'  (une  minute).  Toutefois 
ce  n'est  là  qu'une  moyenne;  pendant  la  jeunesse,  l'acuité 
visuelle  est  en  général  notablement  supérieure,  et  il  n'est  pas 
rare  de  voir  un  angle  de  50,  40  et  même  30"  suffire  à  la 
perception  distincte  des  objets.  Au  contraire,  chez  les  vieil- 
lards, l'angle  doit  être  supérieur  à  60". 

Néanmoins,  d'un  commun  accord,  cet  angle  de  1'  a  été 
pris  comme  mesure  de  l'acuité  normale. 

Si  au  lieu  de  figures  carrées,  on  faisait  usage  de  bandes 
noires  sur  fond  blanc  {Fig.  11),  ou  blanches  sur  fond  noir,  peu 
importe,  le  raisonnement  serait  encore  le  même  :  l'acuité 
aurait  pour  mesure  l'angle  visuel  correspondant  au  plus  petit 
écartement  [Minimum  sëparabile  de  Giraud-Teulon)  qui  per- 
mettrait de  distinguer  ces  bandes  l'une  de  l'autre. 

Pllllllllllllllll 

Fig.  41. 

Dès  lors,  on  comprend  que  des  caractères  d'impression 
suffisamment  réguliers  puissent  servir  d'objets  d'épreuve.  Il 
est  clair,  par  exemple,  que  pour  reconnaître,  pour  lire  la 
lettre  m,  il  faut  avant  tout  pouvoir  distinguer  l'un  de  l'autre 
les  jambages  qui  la  constituent.  Mais  il  est  bien  certain  que 
toutes  les  lettres  n'ont  pas  une  conformation  aussi  favorable; 
en  général,  la  largeur  des  blancs  ou  clairs  est  fort  peu  régu- 
lière ;  dans  tous  les  cas,  elle  l'est  beaucoup  moins  que  celle 
des  traits  qui  constituent  la  lettre  ;  aussi,  a-t-on  pris  cette 
dernière  comme  base,  de  préférence.  Dans  les  cchelles  typo- 
graphiques [Testtypes)  pour  la  détermination  de  l'acuité, 
c'est  donc  la  largeur  des  pleins  qui  sert  de  mesure,  et  l'on 


choisit,  autant  que  possible,  des  types  de  caractères  dont  les 
pleins  et  les  clairs  aient  partout  la  même  largeur,  comme 
dans  la  ligne  ci-dessous  : 

ATROPIN 

De  plus,  on  est  convenu  de  donner  à  chaque  lettre  une 
hauteur  égale  à  cinq  fois  la  largeur  des  pleins. 

Il  est  facile  de  comprendre  qu'une  seule  série  de  caractères 
de  même  grandeur,  à  la  rigueur  même  une  seule  lettre, 
pourrait  permettre  de  mesurer  l'acuité  de  tous  les  yeux, 
bons  ou  mauvais.  Il  suffirait  pour  cela  de  connaître  la  dis- 
tance maximum  à  laquelle  cette  lettre  peut  être  lue  par  un 
œil  d'acuité  normale.  Prenons  la  lettre  que  voici  : 


A  27  mètres,  l'épaisseur  des  pleins  cor- 
respond à  un  angle  de  1',  qui  représente 
l'acuité  normale.  Supposons  que  pour 
arriver  à  déchiffrer  cette  lettre,  un  sujet 
doive  se  rapprocher  jusqu'à  9  mètres  ;  son 
acuité  visuelle  sera  nécessairement  en  pro- 
portion inverse  :  9/27  =  1/3. 


Cet  exemple  suffit  pour  faire  comprendre  que,  d'une  façon 
générale,  l'acuité  a  pour  mesure  la  distance  maximum  à 
laquelle  peut  lire  le  sujet,  divisée  par  la  distance  maximum 
à  laquelle  la  lettre  en  question  est  supposée  lue  par  un  œil 
d'acuité  normale. 

L'emploi  d'une  lettre  unique  ou  d'une  seule  série  de 
caractères  de  mêmes  dimensions,  ne  laisserait  pas  que  de 
présenter  certains  inconvénients.  En  premier  lieu,  les 
malades  dont  on  mesure  fréquemment  l'acuité,  s  habitue- 
raient bien  vite  à  reconnaître  les  mêmes  lettres,  fussent- 
elles  vues  peu  distinctement  ;  en  second  lieu,  il  faudrait  à 
chaque  épreuve,  faire  continuellement  avancer  ou  reculer  le 
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sujet,  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  trouvé  exactement  la  distance 
maximum  à  laquelle  il  peut  lire  ;  aussi,  préfère-t-on  se  servir 
de  lettres  de  grandeurs  différentes,  classées  par  série  et 
disposées  sous  forme  de  tableaux  qui  ont  reçu  le  nom 
à'cchelles  progressives  pour  la  mesure  de  l'acuité. 

Les  éclielles  de  Snellen  et  de  Giraud-Teulon  sont  les  plus 
répandues;  chaque  rangée  de  lettres  porte  un  numéro  indi- 
quant la  distance  maximum  de  la  vision  distincte,  pour  un 
œil  d'acuité  normale.  Dès  Ioi\s,  l'acuité  d'une  personne  qui,  à 
la  distance  rf,  arrive  à  déchiffrer  la  série  numéro  n,  a  pour 
mesure  d/n;  ce  que  l'on  exprime  par  la  formule  : 


n 


En  d'autres  termes,  Vaaiité  visuelle,  a  pour  mesure  une  frac- 
tion dont  le  numérateur  est  la  distance  à  laquelle  se  pratique 
l'examen,  et  le  dénominateur,  le  numéro  des  plus  petites  lettres 
lues  par  l'œil  examiné. 

Il  va  sans  dire  que  chaque  œil  doit  être  examiné  isolément, 
l'autre  étant  fermé;  très  souvent,  en  effet, l'acuité  n'est  pas  la 
même  des  deux  côtés. 

L'examen  sera  pratiqué  à  une  distance  de  quatre  mè- 
tres au  minimum,  distance  qui,  en  oculistique,  peut  être  con- 
sidéi'ée  comme  infinie,  en  raison  du  peu  de  divergence  des 
rayons  lumineux  qui  traversent  l'ouverture  pupillaire.  Géné- 
ralement, on  se  place  à  5  ou  6  mètres. 

A  une  distance  moindre,  les  déterminations  optométriques 
sont  sujettes,  comme  nous  le  verrons,  à  de  nombreuses  cau- 
ses d'erreur. 

Il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue,  en  effet,  que  par  «  acuité 
visuelle  »  on  entend  toujours  l'acuité  avec  correction  s'il  y  a 
lieu,  c'est-à-dire  en  neutralisant,  àl'aide  de  verres  de  lunettes 
convenablement  choisis,  les  imperfections  du  système  réfrin- 
gent de  l'œil,  de  manière  que  la  rétine  se  trouve  bien  au 
point  de  concours  des  rayons  réfractés.  Or,  lorsqu'on  prati- 
que l'examen  à  une  distance  supérieure  à  4  mètres,  deux 
cas  seulement  peuvent  se  présenter  ;  ou  bien  le  sujet  est 
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emmétrope,  ce  qui  dispense  de  foute  correction,  ou  bien  il  est 

amëtrope.  {myope,  hypermétrope  ou  astigmate) ,  et  alors  il 
suffit  de  corriger  sa  réfraction  statique,  pour  le  placer  dans  les 
mêmes  conditions  que  remniétrope.  Si  au  contraire,  on  opère 
à  moins  de  4  mètres,  il  peut  devenir  nécessaire,  particulière- 
ment chez  les  presbytes,  non-seulement  de  corriger  la  réfrac- 
tion, mais  encore  de  suppléer  à  l'insuffisance  du  pouvoir 
d'accommodation,  ce  qui  complique  singulièrement  les  cho- 
ses. C'est  là,  pour  les  médecins  peu  habitués  aux  détermina- 
tions optpmétriques,  une  cause  de  difficultés  sérieuses  et 
d'erreurs 'fréquentes;  tantôt  on  met  sur  le  compte  d'une  ano- 
malie de  la  réfraction  statique  ou  dynamique,  ce  qui  est  la 
conséquence  d'un  affaiblissement  de  Tacuité;  tantôt,  et  c'est 
le  cas  le  plus  fréquent,  on  fait  le  contraire  :  on  croit  à  une 
diminution  de  l'acuité,  alors  qu'on  est  simplement  en  pré- 
sence d'un  vice  de  réfraction. 

Le  seul  moyen,  pour  les  débutants,  d'éviter  ces  causes 
d'erreur,  c'est  d'annihiler  en  quelque  sorte  le  pouvoir  réfrin- 
gent de  l'œil  en  faisant  lire  le  sujet  à  travers  une  ouverture 
très  étroite  dite  sténopéique.  Une  carte  percée  d'un  trou  d'é- 
pingle suffit  pour  cela.  Quel  que  soit  l'état  de  la  réfraction 
statique  ou  dynamique,  les  cercles  de  diffusion  qui  se  for- 
ment sur  la  rétine,  deviennent  alors  assez  petits  pour  ne  pas 
troubler  la  vision  :  l'œil  est  transformé  en  une  chambre  noire 
à  très  petite  ouverture  donnant  des  images  nettes  à  toutes 
distances.  Mais  ces  images  sont  naturellement  peu  éclairées 
puisqu'il  entre  peu  de  lumière  dans  l'œil;  aussi  le  chiffre 
trouvé  pour  la  mesure  de  l'acuité  est-il  constamment  trop 
faible.  Néanmoins,  cette  méthode  peut  rendre  des  services, 
notamment  lorsqu'il  s'agit  de  suivre  la  marche  de  l'acuité 
chez  un  malade  en  traitement. 

Une  précaution  essentielle,  pour  avoir  des  résultats  compara- 
bles, est  de  se  servir  d'un  trou  sténopéique  toujours  de  même 
diamètre.  Une  ouverture  circulaire  de  1  millimètre  1/2 
est  celle  qui  m'a  paru  la  plus  convenable.  Avec  un  diamètre 
moindre,  les  images  sont  trop  peu  éclairées  et  le  chiffre  de 
l'acuité  se  trouve  considérablement  abaissé;  avec  un  diamètre 
plus  considérable,  les  cercles  de  diffusion  deviennent  assez, 
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grands  pour  nuire  à  la  netteté  des  images,  ce  qui  abaisse 
également  l'acuité. 

Acuité sam  correction.  —  Il  résulte  de  ce  qui  précède,  que 
la  mesure  de  l'acuité  avec  correction^  est  toujours  exprimée 
par  un  même  chiiffre  cliez  le  même  sujet,  quelle  que  soit  la 
distance  à  laquelle  se  pratique  l'examen.  Mais  il  n'en  est  plus 
de  même  pour  l'acuité  sam  correction;  cela  est  facile  à  com- 
prendre. Un  œil  myope,  par  exemple,  peut  avoir  une  acuité 
normale  pour  la  vision  de  près,  et  une  acuité  absolument 
mauvaise  pour  la  vision  de  loin,  à  moins  de  faire  usage  d'un 
verre  correcteur.  En  clinique,  il  n'est  jamais  question  que  de 
l'acuité  avec  correction,  mais  il  peut  devenir  nécessaire,  dans 
certains  cas,  de  savoir  quel  est  le  cliifFre  de  l'acuité,  sans 
correction,  pour  une  distance  déterminée,  soit  que  le  sujet 
ne  veuille  pas  faire  usage  de  lunettes,  soit  que  sa  profession 
lui  en  interdise  l'emploi  (soldats,  marins,  employé  des  che- 
mins de  fer,  etc.).  Rien  n'est  plus  facile;  il  suffit  de  faire  lire 
le  sujet  en  le  plaçant  à  la  distance  voulue.  Au  premier  abord, 
une  difficulté  se  présente;  comment  fera-t-on  pour  mesurer 
l'acuité  à  100  mètres,  par  exemple? 

Aucune  salle  ne  serait  assez  grande.  Mais  on  se  rappel- 
lera qu'en  matière  d'acuité  et  de  réfraction,  une  distance  de 

5  ou  6  mètres  représente  l'infini.  Il  est  donc  parfaitement 
inutile  de  pratiquer  l'examen  à  une  distance  plus  considé- 
rable. On  peut  être  assuré  que  l'acuité  se  montrera  à  peu 
près  la  même  à  G  mètres  ou  à  100  mètres. 

Aussi  deux  déterminations  suffisent-elles  en  général  pour 
renseigner  sur  les  aptitudes  visuelles  d'une  personne  qui  ne 
veut  pas,  ou  de  par  sa  profession,  7ie  peut  pas  porter  lunettes; 
le  premier  examen  doit  être  fait  à  une  distance  de  5  ou 

6  mètres,  qui  représente  la  vision  au  loin;  le  second,  à  la  dis- 
tance qui  correspond  plus  spécialement  au  travail  de  près 
(20  à  50  centimètres,  suivant  les  sujets  et  la  nature  des  occu- 
pations). 

L'acuité  sans  correction  est  parfois  si  mauvaise,  même 
avec  de  faibles  degrés  d'amétropie,  que  les  sujets  ne  peuvent 
lire  aucune  des  lettres  des  échelles  ordinaires.  Mais  dans  ce 
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cas,  il  est  facile  de  construire  soi-même  des  objets  d'épreuv«; 
le  calcul  ne  présente  aucune  difficulté. 

Le  diamètre  de  l'objet  qui,  à  une  distance  rf,  est  vu  sous  un 
angle  de  1'  (unité  de  mesure)  est  à  très  peu  de  chose  près  la 
longueur  de  l'arc  correspondant.  Appelons  a  cet  arc;  puisque 
la  circonférence  se  divise  en  21,600  minutes  (3G0"  X 
on  a  : 

a  =  d  X  2      _  Q  „  environ. 
21,G00 

Si  =  1  mètre,  l'arc  est  égal  à  3  dixièmes  de  millimétrée, 
ce  qui  est  l'épaisseur  des  pleins  dans  les  plus  petits  carac- 
tères typographiques  qui  peuvent  être  lus  à  cette  distance, 
par  un  œil  d'acuité  normale.  Si  d  =  100  mètres,  a  =  3  cen- 
timètres. Par  conséquent,  si  l'on  dispose  des  Imndes  noires 
sur  fond  blanc,  'de  3  centimètres,  séparées  par  des  intervalles 
de  même  largeur,  et  si  l'œil  examiné  est  obligé  de  se  rap- 
procher jusqu'à  5  mètres,  pour  distinguer  ces  bandes  l'une 
de  l'autre,  en  un  mot  pour  les  compter,  on  en  concluera  que 
l'acuité  est  égale  à  5/100  =  1/20. 

Dans  nombre  de  cas,  l'acuité  est  si  mauvaise,  par  suite  de 
maladies  de  l'œil  ou  des  centres  nerveux,  qu'il  n'y  a  plus  au- 
cun intérêt  à  corriger  les  anomalies  de  la  réfraction.  On  dit 
alors  qu'il  y  a  amhhjnpie.  L'amblyopie  est  dite  simple,  lors- 
qu'il est  encore  possil)le  de  déterminer  à  l'aide  des  échelles, 
le  chiffre  de  l'acuité  ;  elle  est  dite  amaurotique,  lorsque  la 
perception  des  gros  caractères  de  l'échelle  est  impossible,  à 
quelque  distance  que  ce  soit. 

Il  peut  être  utile  cependant,  d'avoir  une  évaluation  ap- 
proximative de  l'acuité,  si  mauvaise  que  soit  cette  dernière,  ne 
fût-ce  que  pour  apprécier  l'influence  d'un  traitement,  délivrer 
un  certificat,  etc.  Pour  cela,  l'examinateur  allant  se  placer  à 
quelques  mètres  de  distance,  et  tenant  une  main,  les  doigts 
écartés,  à  la  hauteur  des  yeux  du  malade,  lui  dira  de  fixer 
son  attention  sur  cet  objet  d'épreuve,  et  se  rapprochera  len- 
tement, jusqu'à  ce  que  le  sujet  puisse  reconnaître  les  doigts 
et  enfin  les  compter. 
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La  largeur  des  doigts  est  à  peu  près  celle  des  traits  qui 
composent  la  plus  grosse  lettre  de  l'échelle  de  Snellen  (n'  60); 
donc,  si  l'observateur  doit  s'avancer  jusqu'à  2  mètres  du 
malade,  pour  que  ce  dernier  puisse  compter  les  doigts,  c'est 
que  l'acuité  est  seulement  égale  à  2/60  =  1/30.  S'il  fallait  se 
rapprocher  à  60  centimètres,  elle  ne  serait  plus  que  de 
0,6/60  =  1/100;  à  30  centimètres,  de  1/200.  Au-delà,  les  éva- 
luations deviennent  fort  incertaines. 

Un  œil  d'acuité  normale  voit  la  main  se  mouvoir  sur  un 
fond  sombre  (un  vêtementnoir,  par  exemple),  à  300  mètres  de 
distance,  environ.  Si  l'examinateur  est  obligé  de  se  placer 
à  1  mètre  pour  qu'un  malade  puisse  voir  le  mouvement  de 
va-et-vient  de  la  main,  c'est  que  l'acuité  est  réduite  à  1/300. 


TUMEURS  CONGÉNITALES 


Des  globes  oculaires.  Persistance  de  l'artère  hyaloïde 
chez  le  même  malade 


Messieurs, 

La  malade  que  je  vous  présente,  grande,  pâle,  d'apparence 
un  peu  lymphatique,  est  âgée  de  vingt-huit  ans;  elle  exerce 
la  profession  de  couturière  ;  sa  santé  générale  a  toujours  été 
bonne.  Ses  parents,  ses  frères  et  sœurs,  au  nombre  de  six, 
ne  présentent  aucun  vice  de  conformation. 

Les  tumeurs  dont  je  vais  vous  entretenir,  n'ont  jamais 
causé  de  souffrance  proprement  dite,  mais  seulement  une 
certaine  gêne  des  mouvements  du  globe  oculaire  et  des  pau- 
pières. Dans  les  dernières  années  et  surtout  en  été,  cette 
gêne  était  assez  prononcée  pour  empêcher  la  malade  de  se 
livrer  à  son  travail  de  couture. 

L'existence  de  ces  tumeurs  a  été  constatée  sur  les  deux 
yeux,  vn  moment  de  la  naissance;  elles  se  réduisaient  alors 
à  de  petites  taches  opaques,  à  cheval  sur  la  cornée  et  la  sclé- 
rotique, au  côté  interne  de  l'œil.  Peu  à  peu,  ces  taches  se 
sont  étendues,  sont  devenues  plus  saillantes  et  ont  fini  par 

(i)  Communication  à  la  Société  d'anatomie  et  de  phyiiologie  de  Bor- 
deaux (séance  du  28  juin  1831^. 
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constituer  surtout  à  gauche,  de  véritables  tumeurs  sura- 
joutées au  globe  oculaire.  Leur  développement  a  été  régu- 
lier et  progressif  jusqu'à  l'âge  de  quinze  ans,  époque  à 
laquelle  les  règles  sont  apparues  ;  depuis  lors,  état  absolu- 
ment stationnaire.  La  vision  de  l'œil  gauche  a  toujours  été 
mauvaise. 

Vers  l'âge  de  dix  ans,  un  chirurgien  a  tenté  de  détruire 
ces  tumeurs,  par  des  cautérisations  au  nitrate  d'argent.  Cette 
tentative  a  échoué. 

La  malade  est  entrée  à  la  Clinique  le  4  juin.  Voici  quel 
était  à  ce  moment  l'état  des  yeux. 

Œil  droit.  —  A  la  partie  interne  du  diamètre  tranverse,  à 
cheval  sur  la  cornée  et  la  sclérotique,  se  voit  une  sorte  de 
petite  vei-rue  d'un  blanc  opaque,  ayant  à  peine  le  diamètre 
d'une  lentille.  L'aspect  est  celui  des  petites  tumeurs  der- 
moïdes  de  la  conjonctive,  dont  la  description  se  trouve  dans 
tous  les  auteurs  classiques. 

Cette  production  est  circonscrite  dans  sa  moitié  externe, 
par  un  croissant  blanchâtre  situé  dans  la  cornée,  et  compa- 
rable à  un  petit  arc  sénile;  un  pont  de  tissu  sain,  de 
1  millimètre  environ,  sépare  les  deux  taches. 

Du  même  côté  et  au-dessus,  se  voit  une  seconde  tumeur 
indépendante  de  la  première,  d'aspect  bien  différent,  et  qui 
occupe  en  largeur  tout  le  quart  supéro-interne  du  globe. 
Elle  se  présente  sous  la  forme  d'une  voussure  régulière  à 
surface  lisse,  qui  commence  à  1  centimètre  en  arrière  de  la 
cornée  et  s'élève  en  pente  douce,  de  manière  à  faire  une 
saillie  d'environ  3  millimètres,  vers  l'équateur  de  l'œil  ;  cette 
voussure  se  continue  dans  l'orbite,  sans  qu'il  soit  possible  de 
dire  où  elle  s'arrête.  L'aspect  est  absolument  celui  des  tu- 
meurs dites  lipomateuses  de  la  conjonctive,  bien  qu'en 
réalité,  la  muqueuse  ne  prenne  aucune  part  à  la  constitution 
dS  ces  tumeurs,  qui  semblent  être  plutôt  une  émanation  du 
tissu  graisseux  rétrobulbaire. 

La  consistance  est  celle  des  lipomes  ;  la  conjonctive  à  ce 
niveau  est  mobile,  parfaitement  lisse,  et  ne  diffère  de  celle 
des  parties  voisines  que  par  une  vascularisation  plus  pro- 
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noncée.  La  tumeur  évidemment  sous-conjonctivale,  semble 
faire  corps  avec  la  sclérotique. 

L'examen  ophtalmoscopique  ne  montre  rien  de  particulier 
dans  le  fond  de  l'œil.  La  réfraction  est  à  peu  près  normale  ; 
mais  bien  que  la  malade  trouve  sa  vision  bonne,  de  ce  côté, 
ontrou\o  que  l'acuité  visuelle  est  réduite  à  1/2.  Il  est  pro- 
bable qu'elle  n'a  jamais  été  meilleure.  Champ  visuel  normal. 

OEil  gauche.  —  Les  trois  taches  ou  tumeurs  présentées 
par  l'œil  droit,  se  retrouvent  à  gauche,  et  dans  une  situation 
à  peu  près  symétrique;  mais  leur  développement,  surtout 
pour  les  tumeurs  dermoïdes,  est  beaucoup  plus  considérable. 
La  plus  petite  de  ces  productions  se  trouve  à  l'extrémité 
interne  du  diamètre  transverse,  à  cheval  sur  la  cornée  et  la 
sclérotique;  son  diamètre  est  celui  d'une  grosse  lentille; 
sa  hauteur,  de  3  millimètres  environ;  sa  surface,  gris-jau- 
nâtre, est  rugueuse  et  vascularisée. 

Un  peu  au-dessus,  est  implantée  une  seconde  tumeur  très 
nettement  circonscrite,  également  à  cheval  sur  la  cornée  et 
la  sclérotique  ;  son  volume  est  celui  d'une  noisette.  Elle  fait 
une  saillie  de  8  millimètres  environ,  et  soulève  fortement  la 
paupière  supérieure  dont  elle  gène  les  mouvements.  La  con- 
jonctive, mobile  à  sa  surface  est  finement  vascularisée;  elle 
présente  çà  et  là  un  piqueté  rougeàtre  et  un  grand  nombre 
de  petites  sinuosités.  En  saisissant  la  tumeur  entre  les  doigts, 
on  constate  nettement  qu'elle  adhère  au  tissu  scléro-cornéen. 

Enfin,  au-dessus  de  cette  tumeur,  s'en  trouve  une  troi- 
sième en  forme  de  voussure  bulbaire  absolument  semblable 
par  son  aspect  et  sa  direction,  à  la  tumeur  lipomateuse  de 
l'autre  œil,  mais  beaucoup  plus  saillante  ;  sa  proéminence 
est  de  6  millimètres  environ  vers  la  région  équatoriale  ;  elle 
va  également  se  perdre  dans  l'orbite.  La  conjonctive,  saine 
d'ailleurs,  est  beaucoup  plus  vascularisée  que  sur  les  parties 
voisines;  elle  présente  sa  laxité  habituelle. 

Cet  œil  présente  encore  certaines  particularités  intéres- 
santes. La  pupille,  notablement  rétrécie,  est  atirée  en  haut 
[ectopie)  ;  son  bord  supérieur  est  caché  par  la  plus  grosse  des 
tumeurs  dermoïdes. 
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Pour  peu  que  la  malade  porte  la  tête  en  arrière,  on  cons- 
tate l'existence,  à  la  partie  supérieure  du  champ  pupillaire 
d'une  bandelette  transversale,  d'un  blanc  nacré,  de  1  à  2  mil- 
limètres de  hauteur,  qui  ne  peut  être  qu'un  prolongement  de 
la  tumeur  à  l'intérieur  du  globe,  entre  l'iris  et  le  cristallin. 
La  pupille  se  dilate  peu  sous  l'influence  de  l'atropine,  et 
l'éclairage  oblique  n'apprend  rien  de  plus  que  l'examen 
direct. 

L'éclairage  ophtalmoscopique,  aussi  loin  que  la  vue  peut 
s'étendre  vers. la  région  antérieure  et  supérieure  de  l'œil,  ne 
montre  aucun  prolongement  de  la  tumeur  dans  le  corps  vitré  ; 
la  rétine  et  la  choroïde  ont  partout  leur  aspect  normal.  En 
résumé,  seule,  la  tumeur  dermoïde  la  plus  volumineuse  envoie 
un  prolongement  dans  l'intérieur  du  globe,  entre  l'iris  et  le 
cristallin  ;  la  tumeur  lipomateuse  paraît  être  simplement 
sus-scléroticale. 

Mais,  à  défaut  de  tumeur,  le  corps  vitré  présente  une 
anomalie  extrêmement  curieuse,  en  raison  surtout  de  sa 
coexistence  avec  les  autres  malformations  que  je  viens  de 
signaler.  Du  centre  même  de  la  papille  optique,  dont  l'aspect 
général  ne  présente  rien  de  particulier,  part  un  cordon  opa- 
que qui  traverse  le  corps  vitré  en  droite  ligne,  d'arrière  en 
avant,  pour  aboutir  au  pôle  postérieur  du  cristallin  en  s'évasant 
légèrement.  Pour  bien  voir  ce  cordon  dans  toute  son  étendue, 
il  est  nécessaire  d'examiner  l'œil  un  peu  obliquement  ;  si  au 
contraire  la  malade  fixe  l'oreille  gauche  de  l'observateur,  de 
manière  à  présenter  directement  la  papille,  le  cordon,  vu  de 
face,  apparaît  comme  une  tache  noire  dans  le  corps  vitré. 
Pendant  les  mouvements  imprimés  à  l'œil,  ce  tractus  reste 
immobile. 

On  est  évidemment  en  présence  d'une  artère  hyaloïde 
persistante.  L'aspect  est  à  très  peu  de  chose  près  celui  de 
l'artère  hyaloïde  figurée  dans  le  Traité  des  maladies  des  yeux 
de  Wecker  (2"'«  édition,  tome  II,  p.  290,  fig.  49). 

Comme  dans  le  cas  de  M.  de  Wecker,  l'artère,  chez  notre 
malade,  semble  augmenter  légèrement  de  volume  en  avan- 
çant vers  le  cristallin  ;  mais  c'est  là  certainement  une  illu- 
sien  d'optique  tenant  à  ce  que  le  grossissement  ophtalmos- 
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copique  est  d'autant  plus  considérable  que  l'on  se  rapproche 
davantage  du  système  dioptrique. 

L'acuité  visuelle  de  cet  œil  est  fort  affaiblie;  elle  est 
seulement  de  1/ 15.  La  réfraction  et  l'accommodation  sont  nor- 
males. Le  champ  visuel,  mesuré  à  l'aide  de  mon  périmètre, 
se  trouve  notablement  rétréci  en  haut  et  en  dedans,  comme 
le  montrent  les  chiiï'res  suivants  : 


Directement  en  haut.  .  . 
En  haut  et  en  dedans  .  . 

En  dedans   

En  dedans  et  en  bas.  .  . 


2!i"  au  lieu  de  SO  sur  Fautro  œil. 

30"        —  53  — 

ilj"        —  GO  — 

4bo        —  60  — 


La  forme  de  ce  rétrécissement  montre  qu'il  reconnaît  pour 
cause  la  présence  des  tumeurs  dermoïdes  qui  empiètent  sur 
le  bord  supérieur  et  intei'ne  dé  la  cornée,  arrêtant  par  là 
même  au  passage  les  rayons  lumineux. 

La  malade  habite  l'île  de  Ré  ;  elle  est  venue  à  Bordeaux 
uniquement  pour  s'y  faire  opérer  et  nous  a  prié  instamment 
de  la  débarrasser  tout  au  moins  de  la  plus  volumineuse  des 
tumeurs.  Indépendamment  de  ce  que  cette  sorte  d'excrois- 
sance a  de  disgracieux,  elle  entrave  les  mouvements  des  pau- 
pières et  détermine  parfois  une  gêne  pénible,  surtout  en 
été,  à  tel  point  que  tout  travail  de  couture  devient  impos- 
sible pendant  un  certain  temps. 

Avant  d'enlever  la  tumeur  principale,  j'ai  cru  agir  prudem- 
ment en  opérant  d'abord  la  petite  verrue  située  au-dessous, 
de  manière  à  me  renseigner  sur  la  façon  dont  l'œil  supporte- 
rait le  traumatisme.  On  a  publié,  eu  eifet,  des  observations 
de  tumeurs  analogues  dont  l'excision  a  été  suivie  de  la  perte 
de  l'œil  opéré  et  même  de  la  perte  de  l'autre  œil,  par  suite 
d'ophtalmie  sympathique. 

Cette  première  opération  n'a  présenté  rien  de  particulier. 
La  malade,  très  nerveuse,  fort  impressionnable,  a  voulu  abso- 
lument être  chloroformée.  La  petite  tumeur,  saisie  avec  des 
pinces  à  griifes,  a  été  sectionnée  au  ras  de  la  cornée  et  de 
la  sclérotique  avec  lesquelles  elle  faisait  corps.  Les  tissus 
divisés  étaient  denses,  résistants,  d'apparence  fibreuse.  Pau- 
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sèment  ouaté  ;  aucun  accident  consécutif  ;  la  plaie  suppure  à 
peine,  se  recouvre  bientôt  de  petits  bourgeons  charnus  et 
marche  rapidement  vers  la  guérison. 

Huit  jours  après,  j'ai  enlevé  la  tumeur  principale.  Après 
l'avoir  circonscrite  à  sa  base  par  une  section  circulaire  inté- 
ressant toute  l'épaisseur  de  la  conjonctive,  et  pendant  qu'un 
aide  attirait  à  lui  la  tumeur  à  l'aide  d'une  érigne,  je  l'ai 
détachée  de  sa  base  d'implantation  à  petits  coups  de  ciseaux, 
en  m'efforçant  de  ménager  le  plus  possible  la  cornée  et  la 
sclérotique,  et  d'éviter  une  perforation  de  la  coque  oculaire. 

L'opération  a  pu  être  menée  à  bonne  fin  sans  autre  inci- 
dent qu'une  hémorrhagie  assez  abondante  fournie  par  une 
artériole  de  la  région  ciliaire  ;  un  tamponnement  de  quel- 
ques minutes  n'ayant  pas  suffi,  j'ai  dû  pratiquer  une  ligature. 

Comme  pour  la  première  tumeur,  la  section  a  porté  sur  un 
tissu  extrêmement  dense,  de  consistance  presque  cartilagi- 
neuse. La  surface  de  la  plaie  offrait  un  aspect  grisâtre, 
tendineux. 

La  partie  supérieure  de  cette  tumeur  se  continuait, 
comme  je  l'ai  dit,  avec  la  masse  lipomateuse  qui  s'enfonce 
dans  l'orbite  et  dont  vous  pouvez  constater  l'existence  en 
priant  la  malade  de  regarder  en  bas.  J'ai  dû  forcément  res- 
pecter cette  dernière  tumeur  ;  il  sera  intéressant,  sur  les 
coupes  examinées  au  microscope,  d'observer  quelle  est  la 
structure  histologique  de  la  partie  excisée,  au  point  de  tran- 
sition. 

Cette  opéi'ation,  pas  plus  que  la  première,  n'a  été  suivie 
d'aucun  accident,  bien  que  la  cornée  et  la  sclérotique  aient 
été  intéressées  dans  une  assez  grande  étendue.  Pansement 
simple;  instillation,  matin  et  soir,  d'une  goutte  de  collyre 
d'atropine  à  5  centigr.  pour  10  grammes. 

Dès  le  premier  jour,  la  malade  dit  se  trouver  soulagée,  en 
ce  sens  que  les  mouvements  des  paupières  sont  devenus  par- 
faitement libres. 

Une  légère  suppuration  s'établit  à  la  surface  de  la  plaie 
qui  ne  tarde  pas  à  se  revêtir  de  bourgeons  charnus.  A  partir 
du  sixième  jour ,  ces  bourgeons,  qui  semblent  prendre  un 
certain  développement,  sont  touchés  de  temps  à  autre  avec 
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le  crayon  de  nitrate  d'argent.  Aujourd'hui,  dix  jours  après 
l'opération,  tout  semble  être  rentré  dans  l'ordre;  la  surface 
de  la  plaie  est  à  peu  près  de  niveau  avec  les  parties  voisines 
de  la  cornée  et  de  la  sclérotique,  et  il  semble  peu  probable, 
en  raison  surtout  de  la  nature  congénitale  des  tumeurs, 
qu'une  récidive  soit  à  craindre. 

Aucune  opération  n'a  été  pratiquée  sur  l'œil  droit,  en  rai- 
son du  très  petit  volume  de  la  tumeur  dermoïde  et  de  son 
état  absolument  stationnaire  depuis  dix  ans. 

Je  n'ai  pas  jugé  à  propos  de  toucher  aux  tumeurs  lipoma- 
teuses;  elles  ne  causent  aucune  gène  et  ne  deviennent  appa- 
rentes que  lorsque  la  malade  regarde  fortement  en  bas. 
D'ailleurs,  il  eût  été  impossible  d'en  poursuivre  rablation 
jusque  dans  l'orbite. 

Une  remarque  à  propos  de  ces  lipomes.  Au  lieu  d'avoir 
pour  siège  l'espace  compris  entre  les  muscles  droit  supérieur 
et  droit  externe,  comme  dans  les  cas  relevés  par  de  Grœfe, 
les  tumeurs  occupent,  chez  notre'malade,  l'espace  compris  en- 
tre le  droit  supérieur  et  le  droit  interne. 

Quelle  est  la  nature  de  ces  diverses  productions  ?  Me  ba- 
sant sur  leurs  caractères  macroscopiques,  j'ai  qualifié  les  unes 
de  tumeurs  dermoïdes,  les  autres  de  tumeurs  lipomnteuses.  Je 
n'oserais  cependant  pas  être  trop  afflrmatif;  avant  de  con- 
clure, il  est  indispensable  de  procéder  à  l'examen  histologi- 
que  des  parties  excisées,  ce  qui  sera  fait  dans  quelques 
jours. 

Mais  la  malade  va  bientôt  quitter  Bordeaux  et  j'ai  tenu  à 
vous  la  présenter. 

Les  cas  de  ce  genre  sont  extrêmement  rares.  Peut-être 
même  est-ce  un  fait  unique  dans  la  science,  que  la  coexistence, 
chez  le  même  sujet  et  sur  le  même  œil,  de  tumeurs  congé- 
nitales les  unes  dermoïdes,  les  autres  lipomateuses,  avec 
ectopie  pupillaire  et  persistance  de  la  membrane  hyaloïde. 

Il  est  inutile  d'insister  sur  l'importance  de  cette  observa- 
tion au  point  de  vue  de  l'embryogénie  de  l'œil  et  de  l'histoire 
des  vices  de  conformation  de  cet  organe. 
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Mes  recherches  ont  eu  pour  objet  la  mesure  de  la  puis- 
sance visuelle,  sous  le  rapport  de  portée  et  de  la  finesse  de 
la  vue,  et  l'examen  des  yeux  au  point  de  vue  des  lésions 
anatomiques  qu'ils  pouvaient  présenter. 

Les  affections  aiguës  se  sont  montrées  excessivement 
rares,  ce  que  je  savais  déjà.  C'est  à  peine  si  au  cours  de  mon 
examen,  j'ai  eu  à  noter  quelques  cas  de  conjonctivite  légère, 
ou  de  kératite  superficielle.  Aussi,  n'ai-je  qu'assez  rarement 
l'occasion  d'exercer  mes  fonctions  de  médecin-oculiste  de 
l'Institution. 

Il  est  même  surprenant  que  chez  des  enfants,  dont  un 
grand  nombre  ont  souffert  de  privations  pendant  leur  enfance, 
dont  beaucoup  ont  des  antécédents  héréditaires  mauvais  et 
une  constitution  qui  laisse  à  désirer,  il  est  surprenant,  dis- 
je,  que  les  ophtalmies  lymphatiques  et  scrofuleuses  ne  soient 
pas  plus  fréquentes.  C'est  un  fait  digne  de  remarque  que  sur 
cent  et  quelques  lésions  oculaires  observées,  je  n'ai  pas 
noté  une  seule  fois  cette  forme  de  conjonctivite  dite  granu- 


—  102  — 


leuse,  qui  est,  par  excellence,  l'ophtalmie  de  la  scrofule  et 
de  la  misère,  alors  que  dans  mon  service  de  l'hôpital  Saint- 
André,  la  proportion  atteint  le  chiffre  de  10  à  11  p.  100. 

Cette  absence  presque  complète  de  maladies  d'yeux 
aiguës  ou  endémiques  tient,  il  est  à  peine  besoin  de  le  dire, 
aux  conditions  hygiéniques  excellentes,  sous  tous  les  rap- 
ports, dans  lesquelles  se  trouvent  placées  nos  pensionnaires 
et  aux  soins  éclairés  dont  elles  sont  l'objet. 

Sur  les  deux  cinquièmes  des  enfants  soumis  à  mon  exa- 
men, j'ai  noté  des  lésions  oculaires  ou  des  défectuosités  de 
la  vue  ;  mais  je  me  hâte  de  dire  qu'à  de  très  rares  exceptions 
près,  il  s'agit  d'affections  anciennes  datant  de  la  première 
enfance,  ou  même  congénitales.  Un  assez  grand  nombre  ont, 
comme  on  le  verra,  une  origine  commune  avec  la  surdité. 
En  réalité,  il  s'agit  moins  de  maladies  proprement  dites  que 
d'infirmités  acquises  ou  de  tares.  Quelques-unes  de  ces  affec- 
tions progresseront  malheureusement,  et  il  est  bien  triste 
de  penser  qu'inévitablement,  fatalement,  celles  de  nos 
malheureuses  élèves  qui  sont  atteintes  de  rétinite  pigmen- 
taire,  verront  leur  vue  s'affaiblir  peu  à  peu. 

J'ai  classé  de  la  façon  suivante  les  lésions  anatomiques  ou 
fonctionnelles  que  j'ai  constatées  : 


I.  —  Troubles  fonctionnels. 

Hypermétropie  avec  ou  sans  astigmatisme.  .  .  .  24  cas. 

Myopie                    —                        ....  13  » 

Strabisme  interne   8  » 

Strabisme  externe   7  » 

II.  —  LÉSIONS  ANATOMIQUES. 

Névrites,  atrophie  des  nerfs  optiques   17  cas. 

Rétinites  pigmentaires   17  .•!> 

Choroïdites,  trouble  du  corps  vitré   8  » 

Cataractes   3  » 

Iritis  chroniques   2  » 

Taies  de  la  cornée   7  » 

Btépharites  chroniques   3  » 

Maladies  des  voies  lacrymales   3  » 

Total   104  cas. 
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En  réalité,  iln'ya guère  que  75  enfautschezlesquelslavision 
soit  défectueuse  ;  mais  un  certain  nombre  d'entre  elles  figu- 
rent dans  cette  statistique  pour  des  affections  diverses  ;  par 
exemple,  plusieurs  myopes  sont  comptées  deux  fois,  parce- 
qu'elles  sont  en  même  temps  atteintes  de  choroïdite  ;  nom- 
bre d'hypermétropes  sont  en  même  temps  strabiques,  etc. 

Sur  ces  75  enfants,  les  deux  tiers  environ  ont  les  deux 
yeux  plus  ou  moins  mauvais,  ce  qui,  sur  un  chiffre  total  de 
200,  donne  la  proportion  énorme  de  25  p.  100.  Comme  on  le 
verra  par  la  suite,  la  plupart  de  ces  cas  se  rapportent  à  des 
affections  anciennes  de  la  rétine  ou  du  nerf  optique,  ou  bien 
à  ce  vice  de  conformation  du  globe  oculaire,  connu  sous  le 
nom  d'astigmatisme. 

Je  crains  d'entrer  dans  des  considérations  techniques  qui 
pourraient  sembler  à  MM.  les  Membres  du  Congrès,  un  peu 
trop  spéciales;  je  dois  dire  cependant  ([uolques  mots  de  cha- 
cune des  affections  mentionnées  dans  ma  statistique,  sans  quoi 
ce  travail  manquerait  absolument  de  clarté. 

Anomalies  fonctionnelles.  —  h'hijpermétropie,  la  plus  fré- 
quente de  ces  anomalies,  consiste  dans  une  insuffisance  du 
pouvoir  réfringent  de  l'œil,  ou,  plus  exactement,  dans  une 
disproportion  entre  les  dimensions  du  globe  oculaire,  et  la 
puissance  de  l'appareil  optique.  Les  personnes  qui  présentent 
ce  vice  de  conformation,  ont  beaucoup  plus  de  peine  que  les 
autres  à  obtenir  sur  la  rétine  une  image  nette  des  objets  exté- 
rieurs et,  par  suite,  à  voir  distinctement,  surtout  pendant  la 
vision  de  près.  Elles  sont  obligées  de  faire  des  efforts  (ï accom- 
modation d'autant  plus  considérables  que  l'hypermétropie 
est  plus  élevée  ;  de  là  une  fatigue  particulière  de  la  vue  con- 
nue sous  le  nom  à'asthc'nnpic  accommodative,  qui  se  manifeste 
surtout  pendant  la  lecture,  ou  lorsque  les  yeux  s'appliquent 
à  des  travaux  relativement  délicats,  comme  la  broderie, 
la  couture,  etc. 

L'hypermétropie  est  généralement  considérée  dans  le  pu- 
blic et  même  par  les  opticiens,  comme  une  presbytie  précoce 
ou  exagérée  ;  cela  estd'ailleurs  sans  grand  inconvénient,  puis, 
que  les  mêmes  verres  sont  applicables,  avec  cette  différence 
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toutefois,  que  les  verres  donnés  aux  hypermétropes  doivent 
être  plus  forts  que  ceux  donnés  aux  presbytes,  de  manière  à 
compenser  à  la  fois  le  déficit  de  la  réfraction  et  la  perte  du 
pouvoir  d'accommodation,  ou  presbytie,  qui  résulte  des  pro- 
grès de  l'âge. 

En  général,  pendant  l'enfance,  les  hypermétropes  peuvent 
se  passer  de  lunettes;  ils  arrivent  à  corriger  dans  une  cer- 
taine mesure,  par  un  effort  d'accommodation,  ce  que  leur 
vue  a  de  défectueux;  mais  si  l'anomalie  atteint  un  degré 
élevé,  la  compensation  ne  peut  se  faire,  ou  ne  se  soutient 
que  péniblement,  et  le  port  des  lunettes  devient  absolument 
nécessaire,  sinon  pour  la  vision  au  loin,  du  moins  pour  le 
travail  de  près. 

L'hypermétropie  dans  ses  degrés  élevés,  peut  être  consi- 
dérée comme  le  résultat  d'un  arrêt  de  développement  du 
globe  oculaire.  Aussi,  en  pareil  cas,  la  vue  laisse-t-elle  le 
plus  souvent  à  désirer.  Je  n'ai  pas  compris,  dans  ma  statis- 
tique, les  cas  légers  ne  nécessitant  pas  l'emploi  des  lunettes, 
et  ne  s'accompagnant  pas  d'une  diminution  notable  de 
l'acuité  visuelle. 

La  m?/o/??(J  est  juste  l'inverse  de  l'hypermétropie  :  excès 
de  pouvoir  réfringent,  ou,  plus  exactement,  disproportion 
entre  la  puissance  de  l'appareil  optique  et  les  dimensions 
du  globe  devenu  trop  volumineux.  Aussi,  beaucoup  de 
myopes  ont-ils  les  yeux  saillants  et  à  fleur  de  tête,  contrai- 
rement aux  hypermétropes,  dont  les  yeux  paraissent  petits 
et  enfoncés  dans  l'orbite. 

De  même  que  l'hypermétropie,  la  myopie  est  un  état  sou- 
vent héréditaire.  Il  présente  ce  côté  fâcheux,  qu'au  lieu  de 
rester  stationnaire,  il  tend  le  plus  souvent  à  progresser, 
surtout  pendant  la  période  des  études  scolaires;  le  nombre 
de  ceux  qui  voient,  avec  le  temps,  diminuer  leur  myopie  est 
assez  rare,  quoi  qu'on  en  dise,  encore  cette  diminution  est- 
elle  plus  apparente  que  réelle.  Trop  souvent,  c'est  le  con- 
traire qui  se  produit;  la  myopie  prend  la  forme  dite  pro- 
gressive et  l'on  voit  survenir  des  désordres  du  fond  de  l'œil 
assez  graves  pour  amener  la  cécité.  Dans  un  travail  récem- 
ment publié  et  basé  sur  un  grand  nombre  d'observations, 
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j'ai  établi  que  sur  cent  aveugles,  six  l'étaient  par  suite  de 
moypie  (1). 

Je  n'ai  constaté  une  myopie  très  élevée  et  des  désordres 
sérieux  que  sur  un  petit  nombre  d'enfants.  Le  chiffre  des 
myopes  est,  du  reste,  peu  élevé  :  15  sur  200,  ce  qui  donne 
une  proportion  do  8  p.  100  environ,  relativement  faible,  eu 
égard  à  ce  que  l'on  ol)serve  dans  la  plupart  des  établisse- 
ments scolaires.  Cêla  tient  en  partie,  à  ce  que  nos  sourdes- 
muettes  se  trouvent  placées,  au  point  de  vue  de  l'éclairage, 
dans  des  conditions  bien  meilleures  que  les  élèves  de  la 
plupart  des  écoles  ;  cela  tient  encore,  vraisemblablement, 
à  la  nature  de  l'enseignement,  qui,  pour  une  bonne  partie,  se 
fait  au  tableau,  c'est-à-dire  à  une  distance  relativement 
grande.  Or,  tous  les  auteurs  sont  unanimes  à  reconnaître 
que  le  développement  de  la  myopie  est  surtout  le  fait  des 
efforts  de  visions  prolongés,  à  courte  distance  et  à  un  mau- 
vais éclairage  ;  aussi  n'est-il  presque  pas  de  bibliothécaire 
qui  ne  soit  myope. 

En  somme,  la  myopie  et  l'hypermétropie,  à  un  degré  assez 
prononcé  pour  amener  un  affaiblissement  notable  de  la 
vision,  malgré  l'emploi  des  lunettes,  ne  paraissent  pas  plus 
fréquentes  chez  nos  pensionnaires,  que  chez  le  commun  des 
enfants  du  même  âge  ;  mais  elles  présentent  cela  de  parti- 
culier qu'elles  se  compliquent,  dans  une  proportion  excep- 
tionnelle, de  cette  autre  anomalie  connue  sous  le  nom  d'as- 
tiçjmatisme,  et  qui  consiste  dans  une  déformationparticulière, 
une  véritable  asymétrie  du  globe  de  l'œil,  qu'accompagne  le 
plus  souvent  une  asymétrie  correspondante  de  la  face  et  du 
crâne,  par  suite  de  phénomènes  pathologiques  de  la  vie  intra- 
utérine  ou  de  la  première  enfance,  ayant  déterminé  un  nrrôt 
de  développement  d'une  moitié  du  cerveau. 

Au  lieu  d'être  à  peu  près  sphérique,  comme  l'œil  à  l'état 
normal,  l'œil  astigmate  présente  une  surface  ellipsoïdale 
plus  ou  moins  régulière,  de  telle  sorte  que  le  globe  semble 


(d)  Clinique  ophtalmologique  de  la  Faculté  de  médecine  de  Bordeaux, 
p.  10. 
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légèrement  aplati  suivant  un  de  ses  diamèti'es  :  il  en  résulte 
que  les  rayons  lumineux  qui  arrivent  à  l'œil,  au  lieu  d'être 
réfractés  régulièrement,  comme  à  travers  les  lentilles  de 
nos  cabinets  de  physique,  sont  déviés  d'une  façon  différente, 
suivant  les  diiférents  points  de  la  cornée  par  lesquels  ils 
pénètrent.  Il  se  peut,  par  exemple,  qu'un  œil  soit  myope 
suivant  son  méridien  vertical,  et  hypermétrope  suivant  le 
méridien  horizontal.  Les  images  qui  vont  se  former  sur  la 
rétine  sont  donc  toujours  plus  ou  moins  diffuses,  et  la  vi- 
sion défectueuse. 

Les  verres  correcteurs  ordinaires,  à  surfaces  sphériques, 
sont  impuissants  à  corriger  cette  anomalie.  Les  verres  dits 
cylindriques^  c'est-à-dire  dont  la  courbure  appartient  à  une 
surface  de  cylindre,  peuvent  seuls  rendre  la  vision  nette, 
encore  faut-il  pour  cela  que  l'œil  affecte  une  forme  ellipsoï- 
dale régulière.  Si  l'astigmatisme  est  irrégulier  aucun  verre 
n'améliore  la  vision. 

La  mesure  de  l'astigmatisme  est  une  opération  délicate 
et  qui,  chez  les  adultes  intelligents,  demande^un  temps  parfois 
considérable.  Chez  les  jeunes  enfants,  les  illettrés,  et  les 
personnes  dont  l'intelligence  est  par  trop  au-dessous  de  la 
moyenne,  il  faut  absolument  renoncer  à  ce  genre  de  recher- 
ches. 

A  l'Institution  des  Sourdes-Muettes,  j'ai  rencontré  des 
obstacles  à  peu  près  insurmontables.  La  difficulté  de  bien 
faire  comprendre  à  ces  enfants  ce  dont  il  s'agit  et  ce  que  l'on 
attend  d'elles,  l'impossibilité  presque  absolue,  pour  les  plus 
jeunes,  de  traduire  leurs  sensations,  ne  m'auraient  pas  per- 
mis d'établir  cette  année  une  statistique  tant  soit  peu 
sérieuse.  Je  ne  désespère  pas  cependant,  à  mesure  que  les 
élèves  avanceront  en  âge,  de  pouvoir  faire  à  l'avenir,  un 
certain  nombre  de  déterminations  précises  qui  me  permet- 
tront d'étudier  avec  soin  un  vice  de  conformation  d'autant 
plus  intéressant  chez  les  sourds-muets,  qu'il  paraît,  pour 
beaucoup  d'entre  eux,  avoir  une  origine  commune  avec  la 
surdité. 

Pour  le  moment,  j'ai  dû  me  borner  à  constater  simplement 
l'existence  de  l'astigmatisme  ;  j'en  ai  compté  22  cas  coq- 
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fondus  dans  ma  statistique  avec  la  myopie,  ou  avec  l'hyper- 
métropie, suivant  qu'il  y  avait  prédominance  de  l'un  ou  de 
'autre  de  ces  états.  Je  ne  parle  bien  entendu,  que  des  cas 
d'astigmatisme  assez  élevés  pour  amener  une  diminution 
notable  de  l'acuité  visuelle,  car  on  sait  que,  d'une  façon 
absolue,  l'œil  n'est  pas  parfaitement  sphérique,  et  que  l'as- 
tigmatisme à  un  degré  léger,  est  presque  la  règle. 

Nos  astigmates  sourdes-muettes  présentent  au  plus  haut 
degré,  pour  la  plupart,  cette  déformation,  cette  asymétrie  de 
la  face  et  du  crâne,  sur  laquelle  j'ai  appelé  votre  attention. 
Les  nommées  L...,  P...,  M...,  pourraient  vous  être  présentées 
comme  types. 

Les  cas  d'anisométropie,  c'est-à-dire  de  différence  de  ré- 
fraction entre  les  deux  yeux,  par  exemple  un  œil  normal  et 
l'autre  myope,  n'ont  offert  ni  dans  leur  manière  d'être,  ni 
dans  leur  fréquence,  rien  de  particulier  qui  méritât  d'être 
signalé. 

Je  puis  en  dire  autant  des  cas  de  strabisme. 

IL  —  Lésions  anatomtques.  —  Elles  peuvent  être  divisées 
en  deux  groupes  bien  distincts,  suivant  qu'il  s'agit  de  lésions 
vulgaires,  comme  on  peut  en  observer  chez  tout  le  monde, 
ou,  au  contraire,  suivant  que  je  me  suis  trouvé  en  présence 
d'états  morbides,  paraissant  avoir,  au  point  de  vue  étiologi- 
que,  quelque  lien  de  parenté  avec  la  surdité. 

Dans  le  premier  groupe,  je  rangerai  les  taies,\es  affections 
des  paupières  et  des  voies  lacrymales,  quelques  cataractes, 
suite  d'opthalmies  anciennes.  Le  nombre  en  est,  d'ailleurs, 
peu  considérable. 

Je  n'ai  pas  noté  un  seul  cas  de  cataracte  congénitale. 

Les  affections  du  fond  de  l'œil,  au  contraire,  sont  ex- 
trêmement fréquentes  :  traces  de  névrites  anciennes,  atro- 
phie plus  ou  moins  avancée  des  nerfs  optiques,  rétinites 
pigmentaires,  sont  au  nombre  de  23,  ce  qui  donne 
la  proportion  élevée  de  22  p.  100  sur  l'ensemble  des  affec- 
tions oculaires,  alors  que  dans  mon  service  d'hôpital,  ces 
mêmes  lésions  atteignent  à  peine  la  proportion   de  2  à 
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3  p.  100,  encore  faut-il  ajouter  qu'elles  sont  infiniment  rares 
chez  les  enfants  et  s'observent  surtout  chez  les  vieillards. 

Cette  fréquence  extrême  des  affections  profondes  du  globe 
chez  les  sourds-muets,  trouve  son  explication  naturelle  dans 
lés  rapports  qui  unissent  l'œil  aux  centres  nerveux,  rapports 
si  intimes  qu'on  peut,  à  la  rigueur,  considérer  le  nerf  optique 
et  la  rétine  comme  un  prolongement  du  cerveau.  Il  n'y  a 
donc  rien  de  surprenant  à  ce  que  les  maladies  de  la  subs- 
tance cérébrale  ou  de  ses  enveloppes,  et  en  particulier  les 
méningites,  si  fréquemment  constatées  dans  les  antécédents 
pathologiques  des  sourds-muets,  aient  leur  retentissement 
sur  l'appareil  de  la  vision. 

Pour  m'édifier  à  ce  sujet,  j'ai  prié  M.  le  Directeur  de 
l'Institution  de  vouloir  Ition  me  donner  connaissance  des 
notes  qu'il  possède  sur  chaque  pensionnaire,  et  je  dois  à  son 
extrême  obligeance  de  pouvoir  appuyer  sur  des  chiffres,  cer- 
tains faits  qui  me  paraissent  du  plus  haut  intérêt. 

Les  22  cas  dont  il  vient  d'être  question  se  décomposent 
ainsi  :  névrites  ou  atrophie  des  nerfs  optiques,  16  cas;  réti- 
nites  pigmentaires,  7  cas. 

Au  point  de  vue  étiologique,  les  deux  groupes  présentent 
des  différences  radicales;  c'est  ainsi  que,  pour  les  lésions  du 
nerf  optique,  je  trouve  indiqué  dans  les  renseignements 
fournis  par  l'Administration,  comme  cause  de  la  surdité  : 

Dans  8  cas,  des  fièvres  typhoïdes  (de  18  mois  à  4  ans)  ; 
Dans  3  cas,  des  convulsions  fde  18  mois  à  2  ans); 
Dans  3  cas,  des  méningites  (de  13  mois  à  2  ans  1/2); 
Dans  1  cas,  un  refroidissement  (20  mois)  ; 
Dans  1  cas,  la  dentition  (16  mois). 

Il  est  extrêmement  probable  que  l'inflammation  et  l'atro- 
phie du  nerf  optique  datent  de  la  même  époque  que  la  sur- 
dité. Maisje  ferai  remarquer  que  les  dénominations  dont  je 
viens  de  me  servir  et  que  j'ai  reproduites  textuellement, 
d'après  les  données  administratives,  sont  cei^tainement  im- 
propres ou  tout  au  moins  incomplètes. 

Tous  les  médecins  savent  que  la  fièvre  typhoïde  est  exces- 
sivement rare  pendant  la  première  enfance;  d'autre  part, 
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il  est  parfois  extrêmement  difficile,  chez  les  jeunes  enfants, 
d'établir  le  diagnostic  différentiel  d'une  méningite  et  d'une 
fièvre  typhoïde.  Pour  moi,  il  n'est  pas  douteux,  qu'en  réa- 
lité, on  a  eu  affaire  constamment,  ou  à  peu  près,  à  des  mé- 
ningites ou  à  des  méningo-encéphalites.  On  peut  en  dire 
autant  des  accidents  classés  sous  la  rubrique  :  convulsions, 
dentition,  refroidissement. 

Tout  autre  est  l'étiologie  des  rétin^tes  pigmentaires.  Cha- 
que cas  mérite  une  mention  spéciale. 

N"  1.  —  Sourde  de  naissance.  Pas  de  consanguinité  chez 
les  parents  ;  pigmentation  très  accusée  ;  acuité  visuelle 
réduite  à  1/6. 

N°  2.  —  Sourde  de  naissance.  Pas  de  consanguinité  chez 
les  parents  ;  pigmentation  caractéristique  ,  acuité  visuelle 
réduite  à  1/2. 

N"  3.  —  Sourde  de  naissance.  Pas  de  consanguinité  chez 
les  parents  ;  signes  fonctionnels  de  la  rétinite  pigmentaire  ; 
pigmentation  douteuse  ;  acuité  visuelle  réduite  à  1/6. 

N"  4.  —  Sourde  de  naissance.  Parents  cousins  germains  ; 
pigmentation  très  fine  ;  acuité  visuelle  réduite  à  1/4. 

N°  5.  —  Sourde  de  naissance.  Pas  de  consanguinité  chez 
les  parents  ;  pigmentation  encore  peu  accusée  ;  acuité  visuelle 
réduite  à  1/3.  Déformation  de  la  colonne  vertébrale. 

N°  6,  —  Sourde  de  naissance.  Père  et  mère  cousins  ger- 
mains, ainsi  que  les  aïeuls,  bisaïeuls  et  bisaïeules  paternels. 
Cas  douteux  au  point  de  vue  de  la  pigmentation.  Acuité 
visuelle  réduite  à  1/10.  Strabisme  extenie. 

N°  7.  —  Sourde  de  naissance.  — Parents  cousins  germains; 
pigmentation  caractéristique;  acuité  visuelle  réduite  à  1/10. 
Strabisme  interne. 

Dans  aucun  cas,  chose  singulière,  on  ne  note  de  maladies 
pendant  la  première  enfance,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu 
pour  les  névrites  ou  atrophies  proprement  dites.  Autre  carac- 
tère différentiel  non  moins  important  :  dans  la  rétinite  pig- 
mentaire :  surdité  de  naissance,  constamment  ;  dans  les  lésions 
du  nerf  optique  seul,  la  surdité  au  conti'aire,  n'est  apparue 
qn'après  la  naissance. 
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On  remarquera  de  plus,  la  fréquence  relative  de  la  consan- 
guinité, chez  les  malades  atteintes  de  rétinite  :  3  fois  sur  7. 
La  proportion  est  d'autant  plus  élevée  que  sur  les  200  élèves 
de  l'Institution,  ou  compte  seulement  14  cas  de  ce  genre. 

Ces  chiffres  sont  trop  peu  nombreux  pour  permettre  de 
formuler  des  conclusions,  sans  quoi  on  pourrait  dire  que 
«  sur  cinq  sourds-muets  issus  de  mariages  consanguins,  on  en 
compte  un  atteint  de  rétinite  pigmentaire.  » 

Ces  faits  méritent  çle  fixer  l'attention  ;  ils  tendraient  à 
confirmer  l'opinion  émise  par  des  ophtalmologistes  distin- 
gués, mais  combattue  par  d'autres,  que  la  rétinite  pigmentaire 
reconnaît  fréquemment  pour  cause  la  consanguinité  des 
parents.  Mais  je  dois  dire  que  cette  influence  me  semble  foi't 
contestable  ailleurs  que  chez  les  sourds-muets.  Chez  le  plus 
grand  nombre  des  malades  qui  se  présentent  à  ma  consulta- 
tion, à  l'hôpital  ou  dans  mon  cabinet,  le  père  et  la  mère  n'ont 
aucun  lieu  de  parenté. 

Je  me  suis  arrêté  un  peu  longuement  sur  une  affection  de 
l'œil,  en  somme  assez  rare,  et  dont  le  nom  même  est  peu 
connu.  Quelques-uns  de  mes  auditeurs  se  demandent  peut- 
être  quelle  est  cette  maladie,  et  quel  intérêt  exceptionnel 
justifie  les  détails  dans  lesquels  je  viens  d'entrer.  Permet- 
tez-moi de  vous  résumer  l'histoire  si  singulière  de  la  rétinite 
•pigmentaire.  C'est  par  là  que  je  terminerai. 

Chacun  sait  que  le  nerf  optique,  dès  son  entrée  dans  l'œil, 
s'épanouit  en  une  membrane  transparente  qui  tapisse  la 
cavité  oculaire.  Cette  membrane  nerveuse  est  l'écran  sen- 
sible sur  lequel  va  se  peindre  l'image  des  objets  extérieurs. 
Dès  que  la  rétine  est  altérée  dans  sa  structure  si  délicate,  on 
voit  survenir  des  troubles  de  la  vision.  Les  inflammations 
de  cette  membrane  ont  reçu  le  nom  générique  de  rétinites; 
il  en  existe  de  nombreuses  variétés  dont  la  plus  curieuse  est 
certainement  la  rétinite  pigmentaire;  c'est  aussi,  malheu- 
reusement, la  plus  redoutable. 

La  maladie  débute  d'une  façon  insidieuse  et  attire  rare- 
ment l'attention  avant  l'âge  de  dix  à  douze  ans;  elle  pro- 
gresse fatalement,  sans  que  rien  puisse  s'opposer  à  sa 
marche,  et  se  termine  généralement  par  la  cécité,  vers 
l'âge  de  quarante-cinq  à  cinquante  ans. 
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Les  symptômes  fonctionnels  sont  des  plus  caractéristi- 
ques. En  même  temps  que  la  vision  directe  s'affaiblit,  le 
champ  visuel,  c'est-à-dire  la  portion  de  l'espace  que  nous  pou- 
vons embrasser  du  regard,  se  rétrécit  peu  à  peu  d'une  façon 
concentrique,  et,  chose  bizarre,  on  constate  à  une  certaine 
période  de  l'aff'ection,  que  des  malades  pouvant  encore  dé- 
chiff"rer  de  très  petits  caractères,  ne  voient  presque  rien  en 
dehors  du  point  de  fixation  ;  aussi  sont-ils  extrêmement 
gênés  pour  s'orienter  dans  la  rue,  ne  voyant  à  peu  près  rien 
de  ce  qui  se  passe  à  leurs  côtés. 

Il  est  un  autre  symptôme,  plus  frappant  peut-être,  dont  se 
plaignent  vivement  ces  malades,  et  qui,  le  plus  souvent,  attire 
tout  d'abord  leur  attention.  A  partir  du  moment  où  le  jour 
baisse,  et  généralement  au  coucher  du  soleil,  la  vision  devient 
si  mauvaise,  qu'ils  ne  peuvent  plus  se  conduire  seuls,  et  l'on 
voit  des  ouvriers,  par  exemple,  encore  en  état  d'exercer  leur 
profession,  être  obligés  de  se  faire  reconduire  le  soir  à  leur 
domicile.  Cet  état  a  reçu  le  nom  ûliemeralopie. 

Les  caractères  anatomiques  de  la  rétinite  pigmentaire, 
ne  sont  pas  moins  singuliers.  La  membrane  nerveuse  se  cou- 
vre d'une  multitude  de  petites  taches  noires,  de  forme  étoi- 
lée,  s'anastomosant  les  unes  avec  les  autres  par  des  prolon- 
gements déliés,  et  se  groupant  de  préférence  au  voisinage 
des  artères  et  des  veines.  Ces  taches  apparaissent  d'abord 
dans  la  région  équatoriale  du  globe  oculaire,  où  elles  passent 
longtemps  inaperçues,  et  gagnent  peu  à  peu  la  région  cen- 
trale de  la  rétine,  rétrécissant  sans  cesse  le  champ  visuel. 
Ces  taches  pigmentaires  peuvent  faù'e  défaut  pendant  les 
premières  années  de  la  vie,  alors  que  déjà  les  signes  fonc- 
tionnels de  la  rétinite  ne  laissent  plus  le  moindre  doute 
sur  la  nature  de  , la  maladie. 

Peu  à  peu  les  éléments  nerveux  de  la  rétine,  comprimés 
par  la  prolifération  du  tissu  conjonctif,  s'atrophient,  de 
même  que  le  nerf  optique,  et  la  vue  s'affaiblit  progressive- 
ment, sans  aucune  souffrance  pour  le  malade,  jusqu'à  ce 
qu'enfin  la  cécité  soit  complète. 
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CONCLUSIONS 


Les  ophtalmies  externes,  aiguës  ou  endémiques,  se  sont 
montrées  relativement  rares.  Parmi  celles  qui  frappent  de 
préférence  les  enfants,  quelques  conjonctivites  folliculaires, 
quelques  kératites,  d'ailleurs  bénignes,  méritent  seules 
d'être  signalées.  L'ophtalmie  granuleuse  proprement  dite 
fait  absolument  défaut. 

Mais  les  deux  cinquièmes  des  sourdes-muettes  ont  pré- 
senté des  troubles  fonctionnels  de  l'appareil  de  la  vision, 
ou  des  lésions  oculaires  chroniques,  qui,  à  de  rares  excep- 
tions près,  datent  de  la  première  enfance  ou  de  la  vie  intra- 
utérine. 

Chez  un  quart  (environ  50  sur  200),  la  vision  des  deux 
yeux  est  défectueuse. 

Parmi  les  anomalies  de  la  réfraction,  l'astigmatisme,  avec 
asymétrie  prononcée  de  la  face  et  du  crâne,  est  la  seule  qui 
se  soit  montrée  plus  fréquente  que  chez  les  autres  enfants 
du  même  âge.  Il  est  probable  que,  dans  un  certain  nombre 
de  cas,  ce  vice  de  conformation  du  globe  oculaire  a  une 
origine  commune  avec  la  surdité. 

Les  maladies  du  nerf  optique  et  des  membranes  profondes 
tiennent  le  premier  rang  par  leur  fréquence. 

L'atrophie  plus  ou  moins  complète  du  nerf,  avec  ou  sans 
traces  de  névrite  ancienne,  s'est  montrée  dans  17  cas 
(8  p.  100). 

La  rétine  pigmentaire,  avec  ou  sans  atrophie  du  nerf  opti- 
que, dans  7  cas  (3  1/2  p.  100)  proportion  énorme  en  égard  à 
ce  que  l'on  observe  dans  la  pratique  oi'dinaire. 

Chose  curieuse,  dans  tous  les  cas  de  rétinite  pigmentaire  : 
surdité  de  naissance.  Consanguinité  des  parents  :  3  fois 
sur  7. 

Dans  l'atrophie  des  nerfs  optiques,  sans  rétinite  pigmen- 
taii'e,  la  surdité  n'est  apparue,  au  contraire,  qu'après  la 
naissance  [de  1  an  à  4  ans),  à  la  suite  d'affections  aiguës  qui 
toutes,  probablement,  ont  été  des  méningites  ou  des  méningo- 
encéphalites.  Pas  de  consanguinité  chez  les  parents. 


PARALYSIE  TRAUMATIQUË 


DES 


MUSCLES   DE  L'ŒIL 


AINÉSiE.-DIPLÛPiE  LARVÉE 


Messieurs, 

Les  paralysies  des  muscles  du  globe  sont  chose  commune, 
et  il  ne  se  passe  guère  de  semaine  où  nous  ne  soyons  consulté 
pour  des  faits  de  ce  genre.  Généralement  le  diagnostic  est 
facile  ;  parfois  cependant,  la  détermination  du  muscle  ou  du 
groupe  de  muscles  paralysés,  présente  des  difficultés  sé- 
rieuses, et,  dans  certains  cas,  rares  à  la  vérité,  il  peut  arri- 
ver que  l'existence  même  d'une  paralysie  passe  inaperçue, 
ou  devienne  une  question  délicate  à  résoudre. 

Les  symptômes  des  paralysies  oculaires  sont  nombreux, 
comme  vous  le  savez,  et  lorsque  l'inaction  du  muscle  est 
complète,  certains  d'entre  eux  sont  trop  évidents  pour  ne 
pas  mettre  aussitôt  sur  la  voie  du  diagnostic.  De  ce  nombre 
sont  :  le  strabisme,  le  vertige  oculaire,  la  diplopie,  la  fausse 
projection  qui  en  est  la  conséquence,  l'attitude  compensa- 
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trice  de  la  tête,  et,  dans  certains  cas,  le  ptosis,  la  mydriase, 
la  perte  du  pouvoir  d'accommodation. 

Mais  il  n'en  est  plus  de  même  dans  les  paralysies  extrême- 
ment légères,  qualifiées  du  nom  de  parésies.  La  déviation  de 
l'œil  malade  est  alors  si  faible  qu'elle  peut  échapper  à  l'œil 
le  plus  exercé  ;  souvent  même,  la  déviation  secondaire  de 
l'œil  sain,  plus  prononcée  cependant  que  la  déviation  primi- 
tive, ne  peut  être  rendue  manifeste. 

Les  autres  symptômes,  peu  accusés  en  général  dans  les  pa- 
résies, n'ont  rien  de  bien  caractéristique,  sauf  un  :  la  diplopie  ; 
encore  ne  faudrait-il  pas  prendre  pour  une  diplopie  paraly- 
tique celle  qui  se  manifeste  dans  certaines  anomalies  de  la 
réfraction,  ou,  ce  qui  serait  moins  excusable,  celle  qui  est 
simplement  monoculaire.  Toutefois,  on  peut  dire  qu'à  de 
très  rares  exceptions  près,  une  diplopie  survenue  brusque- 
ment chez  un  adulte  est  pathognomonique  d'une  paralysie. 

Mais  ce  symptôme  lui-même  fait  quelquefois  défaut.  Au 
nombre  des  causes  qui  peuvent  déterminer  l'absence  de 
diplopie,  il  en  est  une  sur  laquelle  je  désire  appeler  votre  at- 
tion,  puisque  nous  en  avons  sous  les  yeux  un  exemple  abso- 
.lument  classique. 

C'est  une  désharmonie  des  axes  optiques,  assez  faible 
pour  que  le  malade,  sollicité  par  le  besoin  de  voir  simple, 
arrive  à  fusionner,  ou  à  peu  près,  les  deux  images,  soit  en 
exagérant  l'effort  du  muscle  paralysé,  soit  en  contractant 
d'une  manière  permanente  les  muscles  du  cou,  de  manière 
à  donner  à  la  tête  une  position  telle,  que  le  muscle,  oculaire 
n'ait  pas  à  se  contracter. 

Le  plus  souvent,  ces  forces  musculaires  se  viennent  en 
aide,  de  manière  à  rendre  moins  pénible  leur  action  isolée. 
Il  en  résulte,  malgré  tout,  une  fatigue  particulière  difficile  à 
définir.  Les  malades  intelligents  font  d'eux-mêmes  cette 
remarque  que,  dans  une  certaine  portion  du  champ  visuel, 
l'acte  de  la  vision  s'accomplit  avec  peine  et  qu'ils  sont 
instinctivement  conduits  à  prendre  une  certaine  attitude 
lorsque  le  regard  se  porte  dans  cette  direction.  Interrogés 
au  point  de  vue  de  la  diplopie,  ils  répondent  d'ailleurs,  qu'ils 
ne  voient  pas  double. 
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Le  malade  que  nous  venons  d'examiner  est  précisément 
dans  ce  cas.  C'est  un  homme  de  trente-six  ans,  jusque-là 
bien  portant,  qui  a  fait,  il  y  a  trois  mois,  une  chute  violente 
sur  le  côté  gauche  de  la  tète.  Il  a  perdu  connaissance  et  n'est 
revenu  à  lui  qu'après,  vingt-quatre  heures  de  coma.  L'acci- 
dent a  été  suivi  d'une  parésie  du  bras  droit,  qui  a  disparu 
quelques  jours  après,  et  d'une  amnésie  persistante,  relative 
aux  huit  jours  qui  ont  précédé  la  chute  et  aux  trois  semaines 
qui  l'ont  suivie. 

Les  troubles  visuels  datent  de  ce  moment  et  n'ont  subi, 
jusqu'à  ce  jour,  aucune  modification.  La  vision  de  l'œil  gau- 
che est  normale,  à  la  condition  que  l'autre  œil  soit  fermé  ; 
an  contraire,  avec  les  deux  yeux,  et  notamment,  si  le  ifialade 
veut  tenir  la  tête  droite,  il  se  produit  un  trouble  indéfinis- 
sable de  la  vision,  surtout  marqué  dans  la  moitié  inférieure 
du  champ  visuel,  et  il  se  manifeste  bientôt  une  fatigue 
particulière  qui  ne  permet  pas  de  continuer  la  lecture,  à 
moins  que  la  tête  ne  s'incline  sur  la  poitrine.  Cette  position 
anormale  dispense  les  muscles  abaisseurs  du  globe  d'entrer 
en  action  dans  le  regard  en  bas,  et  elle  n'a  probablement  pas 
d'autre  cause  que  le  besoin  de  venir  en  aide  à  quelqu'un  de 
ces  muscles  ;  aussi  n'ai-je  pas  hésité,  sur  cette  simple  indica. 
tion,  à  porter  le  diagnostic  de  «  paralysie  musculaire  »,  bien 
qu'il  n'y  eût  pas  de  diplopie. 

Laraideur  toute  particulière  de  ces  positions  compensatrices 
de  la  tète  tient,  il  est  à  peine  besoin  de  le  dire,  à  ce  que  les 
malades  ne  peuvent  voir  nettement  qu'à  cette  condition,  et 
craignent,  en  modifiant  leur  attitude,  de  faire  reparaître  le 
trouble  de  la  vision. 

Quel  est  le  muscle  paralj'sé  ? 

Avant  de  chercher  à  résoudre  cette  question,  il  est  indis- 
pensable d'établir  d'abord  quel  est  l'œil  malade.  Parfois  la 
détermination  du  côté  sur  lequel  siège  la  lésion,  présente 
de  plus  grandes  difficultés  qu'on  ne  pourrait  le  supposer. 
Précisément,  dans  le  cas  actuel,  le  vertige  oculaire  fait  dé- 
faut, par  suite  du  faible  degré  de  la  paralysie,  et  la  fausse 
projection  est  si  peu  marquée  qu'on  ne  saurait  en  tirer  au- 
cune indication  pour  le   diagnostic.  Néanmoins  le  doute 
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n'est  pas  permis.  Lors  de  l'usage  exclusif  de  l'œil  droit,  il 
se  produit  un  trouble  particulier  de  la  vision  dont  le  sujet 
a  nettement  conscience  ;  ce  trouble  disparaît  avec  l'usage 
exclusif  de  l'œil  gauche  ;  avant  l'accident  les  deux  yeux 
étaient  aussi  bons  l'un  que  l'autre.  C'est  donc  le  droit  qui 
est  malade. 

Le  diagnostic  pourrait  sembler  maintenant  facile.  L'incli- 
naison prononcée  de  la  face  sur  la  poitrine  indique  qu'un 
des  muscles  abaisseurs  est  en  cause.  Il  y  en  a  deux  :  le  droit 
inférieur  et  le  grand  oblique  ;  le  premier  est,  en  outre,  adduc- 
teur et  rotateur  en  dehors;  le  second,  au  contraire,  est  abduc- 
teur et  rotateur  en  dedans.  De  ces  différences  d'actions,  il 
résulte  généralement  aussi  de  légères  différences  dans  l'atti- 
tude cle  la  tête,  suivant  que  l'un  ou  l'autre  de  ces  muscles 
est  paralysé.  Mais,  dans  les  simples  parésies,  la  différence  est 
peu  sensible  ;  parfois  même  il  est  impossible  de  constater  la 
moindre  inclinaison  ou  rotation,  pas  plus  en  dedans  qu'eu 
dehors,  par  suite  de  l'action  compensatrice  d'autres  muscles. 
C'est  probablement  le  cas  chez  notre  malade  :  la  face  est 
directement  inclinée  sur  la  poitinne.  Il  faut  donc,-  pour 
établir  le  diagnostic  différentiel,  s'adresser  à  un  autre  ordre 
de  symptômes. 

Le  nerf  de  la  troisième  paire  qui  fournit  au  muscle  droit 
inférieur,  anime  également,  le  releveur  de  la  paupière  supé- 
rieure, le  droit  inférieur,  le  droit  interne,  le  petit  oblique, 
le  muscle  ciliaire  et  le  sphincter  irien.  Si  l'un  de  ces  mus- 
cles présentait  quelque  signe  de  paralysie,  il  y  aurait  là  une 
forte  présomption  en  faveur  d'une  lésion  simultanée  du 
droit  inférieur. 

Il  n'y  a,  comme  vous  le  voyez,  ni  ptosis,  ni  mydriase, 
et  il  est  bien  certain  que  ni  le  droit  supérieur,  ni  le  droit 
interne  ne  sont  atteints  ;  pour  le  petit  oblique,  la  question 
reste  en  suspens.  Elle  semble  moins  douteuse  au  premier 
abord,  pour  le  muscle  ciliaire. 

Le  malade  prétend  que  depuis  sa  chute  il  ne  voit  plus  très 
distinctement  de  près  avec  l'œil  droit,  bien  que  la  vision  au 
loin  soit  restée  bonne,  et,  en  effet,  lorsqu'il  veut  lire  en  se 
servant  seulement  de  cet  œil,  il  est  obligé  d'éloigner  le 
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livre  à  la  manière  des  presbytes.  Il  semblerait  donc  qu'il  y 
ait  une  paralysie  de  l'accommodation  ;  toutefois,  je  vous  ferai 
remarquer  que,  pendant  la  lecture  de  près,  nous  sommes 
obligés  pour  bien  éclairer  le  livre,  de  le  tenir  assez  foi'te- 
ment  abaissé  par  rapport  aux  yeux  ;  le  regard  est  donc 
dirigé  en  bas,  or  c'est  précisément,  dans  le  cas  actuel,  la  plus 
gênante  de  toutes  les  positions.  Au  contraire,  lorsque  le 
livre  est  tenu  à  une  certaine  distance,  il  se  trouve  assez 
naturellement  placé  à  la  hauteur  des  yeux,  et  les  muscles 
abaisseurs  ont  à  peine  besoin  d'entrer  en  action. 

Il  se  pourrait  donc  que  la  perte  du  pouvoir  d'accommoda- 
tion ne  fût  qu'apparente,  et  ce  serait  trop  se  hâter  que  de 
conclure  à  une  paralysie  du  muscle  ciliaire.  Heureusement, 
nous  n'avons  pas  épuisé  toutes  les  ressources  de  la  séniio- 
tique. 

Les  deux  muscles  abaisseurs  entre  lesquels  nous  hésitons 
sont,  je  vous  l'ai  rappelé,  l'un,  adducteur  et  rotateur  en 
dedans,  l'autre,  abducteur  et  rotateur  en  dehors.  Si  nous 
pouvions  transformer  la  diplopie  latente  que  nous  révèle 
l'attitude  de  la  tète,  en  une  diplopie  réelle,  la  situation  et 
l'inclinaison  des  images  l'une  par  rapport  à  l'autre,  nous 
permettrait  peut-être  de  trancher  la  question.  Je  dis  peut- 
être,  car  vous  verrez,  dans  un  instant,  que  les  caractères  de 
la  diplopie  ne  fournissent  pas  toujours  des  indications  d'une 
netteté  absolue. 

Pour  rendre  manifeste  une  diplopie  latente,  plusieurs 
moyens  sont  à  notre  disposition.  Dans  le  choix  de  ces 
moyens,  il  faut  distinguer  suivant  que  le  sujet  arrive  à 
fusionner  complètement  les  images  fournies  par  chaque 
œil,  ou  au  contraire,  suivant  que  l'absence  apparente  de 
diplopie  tient  simplement  à  ce  que  les  deux  images  se 
recouvrent  en  partie. 

Dans  ce  dernier  cas,  indépendamment  de  la  fatigue  mus 
culaire  résultant  des  efforts  faits  par  le  malade  pour  pro- 
duire le  fusionnement,  il  existe  un  trouble  particulier  de  la 
vision  dù,  en  premier  lieu,  à  ce  que  l'une  des  images  déborde 
l'autre;  en  second  lieu,  à  ce  que  les  différents  points  de 
l'image  fausse  vont  se  placer  dans  le  voisinage  des  points 
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correspondants  de  l'image  vraie,  produisant  aussi  un  défaut 
de  netteté  d'autant  plus  marqué  que  l'objet  fixé  offre  de  plus 
fins  détails.  Ce  dernier  pliénomène,  de  beaucoup  le  plus 
gênant,  est  surtout  prononcé  pendant  la  lecture;  le  malade 
ne  voit  pas  deux  livres,  c'est  tout  au  plus  si  le  volume  lui 
semble  avoir  un  double  contour,  mais  chaque  lettre  lui  paraît 
agrandie  suivant  une  certaine  direction,  au  point  d'empiéter 
parfois  sur  la  lettre  voisine,  et  l'impression,  dans  son  en- 
semble, se  montre  confuse  et  indistincte. 

En  réalité,  le  fusionnement  n'est  pas  complet,  et,  mathé- 
matiquement parlant,  la  diplopie  existe;  si  le  sujet  n'en  a 
pas  conscience,  cela  tient  uniquement  à  ce  que  les  objets 
placés  dans  le  champ  de  sa  vision  ont  des  dimensions  suffi- 
santes pour  que  les  deux  images  se  recouvrent  en  partie. 
Mais  si,  au  lieu  d'objets  figurés,  on  faisait  fixer  un  point 
lumineux,  sans  dimensions  appréciables,  la  diplopie  devien- 
drait nécessairement  manifeste. 

Essayons  de  ce  petit  artifice.  Je  promène  en  tous  sens  une 
bougie  dont  la  fiarame  est  cachée  par  un  écran  percé  d'un 
trou  d'épingle.  Le  malade,  auquel  j'ai  recommandé  de  suivre 
du  regard  les  mouvements  du  point  lumineux,  tout  en  tenant 
la  tète  bien  droite,  n'accuse  aucune  diplopie,  mais  quand  je 
poi'te  la  bougie  dans  la  partie  inférieure  du  champ  visuel,  il 
éprouve  cette  même  gène  que  lorsqu'il  veut  lire  sans  peuclier 
la  tête  sur  la  poitrine. 

De  cette  absence  de  diplopie,  pouvons-nous  conclure  à 
l'intégrité  du  système  musculaire  de  l'œil? Pas  encore.  Mais 
ce  que  nous  pouvons  affirmer,  c'est  que  le  trouble  visuel 
n'est  pas  du  tout  la  conséquence  d'une  diplopie  incomplète^ 
si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  et,  en  effet,  le  malade  nous 
expliq,ue  très  clairement  que  la  gène  dont  il  se  plaint  ne 
résulte  pas  d'un  dédoublement  incomplet  des  objets,  ni  même 
à  proprement  parler  d'une  vision  confuse,  mais  seulement 
d'une  fatigue  particulière  des  yeux,  que  peut  seule  faire  ces- 
ser la  position  de  la  tête  sur  laquelle  j'ai  appelé  votre  atten- 
tion. 

Dès  lors,  il  se  pourrait  que  la  gêne  ressentie  pendant  la 
fixation  tînt  simplement  à  ce  que  le  muscle  parétique  se 
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trouve  contraint,  pour  le  service  de  la  vision  simple,  à  un 
effort  exagéré,  eu  égard  à  la  loi  do  synergie  physiologiqu» 
des  muscles  moteurs,  dans  la  vision  binoculaire.  La  sensa- 
tion pénible  accusée  en  pareil  cas,  est  analogue  à  celle  qii 
se  manifeste  lorsque  nous  gardons  pendant  un  certain  tempe» 
au-devant  d'un  œil,  un  verre  prismatique  juste  assez  forl 
pour  permettre  à  grand'peine  le  fusionnement  des  imoges. 

Ce  n'est  donc  pas  à  une  diplopio  incomplète  que  nous 
aurions  affaire,  mais  bien  à  une  dii)lopie  latente.  Pour  mettre 
en  évidence  ce  désordre  fonctionnel,  deux  moyens  restent  à 
notre  disposition. 

L'un  d'eux  consiste  à  placer  au-devant  de  l'œil  malade  'in 
prisme  suffisamment  fort  pour  produire  de  la  diplopie. 

Si  l'on  soupçonne  quel  est  le  muscle  paralysé,  on  dispo- 
sera le  prisme  de  telle  sorte  que  son  pouvoir  réfringent 
s'exerce  dans  une  direction  perpendiculaire  à  la  traction  de 
ce  muscle.  Par  exemple,  s'il  s'agit  du  droit  interne,  ou  du 
droit  externe,  la  base  du  prisme  sera  tenue  horizontalement. 
Il  suffit  alors  que  l'angle  du  prisme  dépasse  4  ou  5°,  pour 
que  les  muscles  élévateurs  ou  abaisseurs,  peu  habitués  à 
se  contracter  différemment  des  muscles  congénères  de  l'autre 
œil,  ne  puissent  corriger  la  déviation  prismatique,  et  il  en 
résulte  une  diplopie  en  hauteur.  Les  efforts  des  muscles 
latéraux  pour  maintenir  la  vision  simple,  étant  désormais 
sans  objet,  n'ont  aucune  raison  de  s'exercer,  et  la  paralysie 
se  manifeste  par  un  écartement  latéral  des  images,  indé- 
pendamment de  l'écartement  en  hauteur  dù  à  l'action  du 
prisme. 

Pour  les  muscles  droits,  interne  ou  externe,  cette  méthode 
d'exploration  donne  d'excellents  résultats.  Mais  il  n'en  est 
plus  de  même  s'il  s'agit  des  muscles  élévateurs  ou  abaisseurs. 
La  base  du  prisme  devrait  alors  être  placée  verticalement, 
de  manière  à  produire  une  diplopie  dans  le  sens  transversal, 
et  la  paralysie  aurait  pour  caractéristique  l'écartement  en 
hauteur  des  images.  Mais,  comme  vous  le  savez,  les  muscles 
oculaires  latéraux  peuvent  se  libérer,  dans  une  étendue  assez 
notable,  de  la  loi  d'association  régulière,  et,  tandis  qu'il 
suffit  d'un  prisme  très  faible  à  base  horizontale,  pour  pro- 
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duire  une  diplopie  en  hauteur,  il  faut  au  contraire  un  prisme 
très  fort  à  base  verticale,  pour  que  l'action  déviatrice  n'en 
puisse  être  surmontée  par  un  effort  compensateur  des  mus- 
cles droits.  Or,  la  moindre  inclinaison  donnée  par  mégarde  à 
ces  prismes  puissants,  amène  une  légère  diiférence  de  hau- 
teur des  images,  qui  peut  donner  le  change  et  faire  croire 
à  une  paralysie.  L'erreur  est  d'autant  plus  facile  que  les 
parésies  assez  faibles  pour  ne  pas  s'accompagner  d'un  dédou- 
blement manifeste  des  images,  ne  peuvent  jamais  donner 
lieu,  une  fois  mises  en  évidence,  qu'à  une  très  légère  diplo- 
pie en  hauteur. 

Chez  notre  malade,  le  prisme  n'a  donné  que  des  résultats 
confus  et  parfois  contradictoires.  La  seconde  épreuve,  celle 
du  verre  coloré,  nous  a  fourni  des  indications  beaucoup  plus 
précises. 

La  méthode  consiste  à  placer  devant  l'un  des  yeux,  une 
lame  de  verre  teinté,  de  telle  sorte  que  l'image  rétinienne 
correspondante  se  différencie  par  sa  coloration  de  celle  de 
l'autre  œil.  Si  l'on  a  soin  de  choisir  un  verre  suffisamment 
mince  et  de  le  faire  tenir  perpendiculairement  à  la  ligne 
visuelle,  on  peut  négliger  la  faible  déviation  que  subit 
l'image,  par  le  fait  de  la  réfraction  de  la  lumière. 

La  couleur  du  verre  a  son  importance  ;  il  résulte  d'expé- 
riences comparatives,  que  ce  sont  ceux  d'un  rouge  violet 
foncé  qui  donnent  les  meilleurs  résultats.  L'examen  doit 
être  pratiqué  dans  une  chambre  noire,  en  faisant  fixer  un 
objet  qui,  comme  la  flamme  d'une  bougie,  par  exemple, 
présente  un  certain  éclat. 

L'influence  des  verres  colorés  sur  le  dédoublement  des 
images,  procède  d'un  mécanisme  un  peu  différent,  suivant 
qu'il  s'agit  d'une  diplopie  larvée,  incomplète  ou  latente, 
distinctions  sur  lesquelles  n'insistent  pas  suffisamment  les 
auteurs. 

Je  vous  ai  dit  ce  qu'il  fallait  entendre  par  diplopie  incom- 
plète. A  côté  d'elle  se  range  cet  état  dans  lequel,  par  suite 
de  contractions  rapides  des  muscles  de  l'œil,  cherchant  à 
maintenir  la  vision  simple,  les  images  se  rejoignent  et  se 
séparent  alternativement,  ce  qui  fait,  selon  l'expression  em- 


—  121  — 


ployée  par  de  Grsefe,  que  la  voie  parcourue  par  l'image  qui 
se  déplace,  en  garde  l'impression  et  se  réunit  en  quelque 
sorte  à  l'image  restée  en  repos. 

Cette  variété  de  diplopie  peut  être  comparée  à  celle  qui 
survient  chez  certains  hjpei'métropes,  après  une  lecture  de 
quelque  durée.  Ce  n'est  pas  à  proprement  parler  une  diplopie 
larvée,  puisqu'elle  n'échappe  pas  à  l'attention  du  sujet,  et  je 
crois  qu'il  faut  réserver  ce  nom  à  celle  qui  passe  complète- 
ment inaperçue,  bien  qu'il  y  ait  en  réalité  deux  images  sé- 
parées par  un  intervalle  plus  ou  moins  considérable.  Nous 
supposons  d'ailleurs  que  ces  images  existent,  car  si  le  ma- 
lade a  perdu  l'usage  d'un  œil,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
s'il  est  atteint  de  ptosis,  il  est  bien  évident  qu'il  ne  saurait 
y  avoir  de  diplopie. 

En  dehors  de  ces  cas,  la  non  perception  de  Tune  des 
images  peut  tenir  à  des  causes  très  diverses. 

Il  se  peut  que,  par  suite  d'habitudes  visuelles  anciennes, 
il  y  ait  une  neutralisation  complète  de  l'image  correspondant 
à  l'œil  dévié.  C'est  ce  qui  a  lieu  lorsque  la  paralysie  vient  à 
frapper  un  œil  déjà  strabique.  Nous  en  avons  précisément 
un  exemple  dans  nos  salles  ;  la  malade  du  n°  2,  atteinte  de- 
puis son  enfance  d'un  strabisme  externe  de  l'œil  droit  lié  à 
sa  myopie,  a  été  frappée  il  y  a  quelques  mois,  d'une  para- 
lysie de  la  troisième  paire.  En  pareil  cas,  la  recherche  de 
la  diplopie  ne  donne  qu'un  résultat  négatif  ;  il  est  impos- 
sible, par  aucun  moyen,  de  faire  apparaître  simultanément 
les  deux  images  dans  le  champ  de  la  vision. 

Les  paralysies  oculaires  compliquées  de  strabisme  préexis- 
tant, sont  relativement  rares.  Les  cas  où  la  vision  binocu- 
laire n'a  qu'une  faible  valeur,  par  suite  de  l'inégale  puis- 
sance des  deux  yeux,  sont  beaucoup  plus  fréquents.  Il  suffit 
alors  que  l'image  affaiblie  ou  confuse,  se  trouve  déviée  même 
d'iine  quantité  légère,  pour  que  le  sujet  en  fasse  abstraction 
avec  la  plus  grande  facilité  ;  à  plus  forte  raison,  si  la  dévia- 
tion du  globe  est  assez  considérable  pour  que  l'image  cor- 
respondante touche  une  partie  de  la  rétine  très  peu  impres- 
sionnable. En  admettant  que  l'image  soit  encore  perceptible, 
sa  présence  dans  une  région  très  excentrique  du  champ 
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visuel,  cause  plutôt  une  certaine  gêne  de  la  vision,  qu'une 
diplopie  véritable. 

Enfin,  bon  nombre  de  malades  emploient,  pour  ne  pas 
voir  double,  l'artifice  que  je  vous  ai  signalé  ;  ils  inclinent  la 
face  dans  le  sens  de  l'action  du  muscle  paralysé,  de  manière 
à  ne  pas  avoir  à  contracter  ce  muscle  ;  mais  il  suffit  de  faire 
redresser  la  tête  pour  que  la  diplopie  apparaisse,  surtout  si 
le  point  de  fixation  est  porté  dans  la  région  fautive  du 
champ  visuel.  Le  rôle  du  verre  coloré,  en  pareil  cas,  se 
borne  à  nous  indiquer  à  quel  œil  doit  être  rapportée  l'image 
rouge. 

Dans  les  diplopies  larvées  ou  incomplètes,  le  mode  d'action 
du  verre  diff'ère  sensiblement,  suivant  qu'il  est  placé  devant 
l'œil  sain,  ou  bien  au  contraire,  devant  l'œil  paralysé.  Dans 
le  premier  cas,  la  coloration  de  l'image  déviée,  introduit  en 
quelque  sorte  dans  le  champ  de  la  vision,  un  objet  nouveau 
qui  attire  l'attention  du  malade,  et  bien  que  cette  image  se 
trouve  encore  afi"ailjlie  par  suite  de  l'interposition  du  verre, 
on  voit  en  général  apparaître  la  diplopie.  Quelquefois  cepen- 
dant il  arrive  que  le  malade  ne  voit  tout  d'abord  que  l'image 
blanche;  il  faut  alors  l'engager  à  chercher  la  rouge,  en  lui 
faisant  fermer  passagèrement  l'œil  sain,  pour  fixer  avec 
l'autre.  Oa  l'oblige  de  cette  manière  à  concentrer  toute  son 
attention  sur  l'œil  qui  est  armé  du  verre,  et  une  fois  qu'il  a 
vu  l'image  rouge,  il  ne  tarde  pas  à  percevoir  simultanément 
les  deux  images. 

On  produit  la  diplopie  d'une  façon  plus  certaine  en  plaçant 
le  verre  à  l'opposé,  c'est-à-dire  devant  l'œil  paralysé.  En 
affaiblissant  ainsi  l'image  vraie,  on  favorise  l'équivalence 
des  impressions  rétiniennes,  et  l'image  déviée,  jusque-là 
négligée  en  raison  de  son  peu  d'éclat,  devient  d'ordinaire 
manifeste. 

Mais,  pas  plus  dans  un  cas  que  dans  l'autre,  le  verre  coloré 
ne  donne  naissance  à  la  diplopie  ;  il  ne  fait  que  la  rendre 
apparente  et  ne  modifie  même  pas  l'écartement  des  images. 
Au  contraire,  dans  la  diplopie  latente,  le  verre  produit  un 
dédoublement  des  images  qui  n'existait  pas  auparavant.  Ce 
que   l'on  peut  dire  de  plus  simple,  pour  expliquer  cette 
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action,  c'est  que  le  caractère  disparate  des  deux  impressions 
rétiniennes  diminue  la  tendance  à  la  vision  simple  et  ne  per- 
met plus  au  muscle  parétique  de  maintenir  la  fusion. 

Ce  moyen  si  simple  a  parfaitement  réussi  à  mettre  en 
évidence  la  lésion  musculaire  soupçonnée  chez  notre  malade. 

Vous  remarquerez  que  la  diplopie  n'existe  que  dans  la 
moitié  droite  et  inférieure  du  champ  visuel.  Nous  savons 
déjà  que  c'est  l'œil  droit  qui  est  malade;  en  admettant  qu'un 
seul  muscle  soit  paralysé,  ce  ne  peut  être  que  le  grand  obli- 
que, puisque  seul,  il  est  à  la  fois  abaisseur  et  abducteur.  Les 
rapports  habituels  des  images  entre  elles  concordent  avec 
cette  hypothèse  ;  leur  écartement  transversal  est  de  2  à  3  cen- 
timètres à  peine;  et  la  diplopie  est  homonyme^  c'est-à-dire 
que,  pour  le  malade,  l'image  de  l'œil  droit  se  trouve  à  droite 
de  celle  de  l'autre  œil.  De  plus,  ces  images  convergent 
légèrement  par  en  haut,  et  celle  de  l'œil  paralysé  est  plus 
basse  que  l'autre  et  semble  plus  rapprochée. 

Ce  sont  bien  là  les  signes  de  la  paralysie  du  trochléateur  ; 
toutefois,  lorsque  nous  portons  la  bougie  dans  une  direction 
diagonale,  vers  les  limites  du  champ  de  la  diplopie,  nous 
n'arrivons  pas  à  constater,  dans  l'inclinaison  et  l'écartement 
des  images,  les  caractères  que  leur  assigne  la  théorie.  Dans 
le  mouvement  en  dehors  et  en  bas,  la  différence  de  hauteur 
devrait  diminuer  et  l'inclinaison  relative  augmenter  ;  dans 
le  mouvement  en  dedans  et  en  bas,  le  contraire  devrait  se 
produire.  Or,  malgré  une  attention  soutenue,  le  malade  ne 
peut  nous  renseigner  à  cet  égard  ;  les  différences  sont  si  peu 
accusées  qu'elles  lui  échappent  ;  la  fusion  des  images  se  pro- 
duit avant  qu'il  ait  pu  se  rendre  bien  compte  de  ce  qui  se 
passe. 

Ce  n'est  pas  tout,  si  au  lieu  de  pratiquer  l'examen  à  une 
distance  relativement  rapprochée,  je  me  place  à  deux  ou 
trois  mètres,  il  arrive  que  la  diplopie,  au  lieu  d'être  homo- 
nyme, se  montre  croisée.  Comment  expliquer  ces  résultats 
contradictoires  ? 

On  pourrait  invoquer  une  rétraction  du  muscle  antago  - 
niste,  c'est-à-dire  du  petit  oblique  ;  il  n'y  aurait  rien  d'impos- 
sible, car  la  paralysie  est  déjà  ancienne. 
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En  pareil  cas,  le  renversement  de  la  diplopie  tient  à  ce 
que,  par  le  fait  de  sa  rétraction,  le  muscle  petit  oblique  n'est 
plus  suffisamment  équilibré  par  le  droit  supérieur,  dans  la 
vision  à  distance,  et  produit  une  légère  divergence. 

Plus  souvent  encore,  le  croisement  des  images,  alors  que 
tous  les  autres  signes  parlent  en  faveur  d'une  paralysie  du 
trochléateur,  tient  à  une  prépondérance  physiologique  du 
muscle  droit  externe  qu'il  n'est  pas  rare  de  rencontrer.  La 
déviation  dynamique,  combattue  à  l'état  normal  par  le  pou- 
voir de  fusion,  devient  manifeste  au  moment  de  la  paralysie, 
absolument  comme  lors  de  l'emploi  d'un  prisme  à  réfraction 
verticale,  et  si  l'expression  diplopique  du  strabisme  conco- 
mitant l'emporte  sur  la  diplopie  paralytique,  le  rapport  des 
images  doubles  entre  elles  s'écartera  de  la  règle. 

Cette  pi^épondérance  fonctionnelle  des  muscles  droits 
externes  est  fréquente  dans  la  myopie.  C'est  précisément  le 
cas  chez  notre  malade  ;  l'œil  non  paralysé  est  emmétrope, 
c'est-à-dire  normal  au  point  de  vue  de  la  réfraction,  tandis 
que  l'œil  malade  présente  un  léger  degré  de  myopie. 

Vous  -voyez,  Messieurs,  par  cette  analyse,  combien  le 
diagnostic  précis  des  paralvsies  musculaires  peut  présenter 
de  difficultés".  Au  point  de  vue  du  traitement,  la  question, 
j'en  conviens,  n'a  pas  une  importance  extrême  ;  mais  déjà 
elle  mérite  qu'on  s'y  arrête,  s'il  s'agit  du  pronostic.  Dans  les 
lésions  d'origine  centrale,  il  n'est  pas  indifl'érent,  en  efi'et, 
que  telle  ou  telle  partie  du  cerveau  ait  été  atteinte,  et  la 
connaissance  du  nerf  paralysé  peut  aider  à  une  détermina- 
tion de  ce  genre. 

Dans  le  cas  actuel,  il  est  permis  d'espérer  une  guérison, 
sinon  rapide,  du  moins  prochaine.  Il  ne  reste  aucune  trace 
de  la  paralysie  du  bras,  et  celle  du  muscle  grand  oblique, 
d'ailleurs  fort  légère,  disparaîtrait  spontanément,  selon 
toute  apparence.  Pour  hâter  le  retour  à  l'état  normal,  j'ai 
prescrit  le  traitement  suivant  : 

1°  Chaque  matin,  au  réveil,  un  demi-verre  d'eau  purgative 
de  Rubinat. 
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2°  Matin  et  soir,  frictions  péri-orbitaires  avec  le  lininient 
ci-après  : 

Baume  de  Fioravanti  (  —  i-a 

\  aa. . .  50  grammes 
Teinture  de  noix  vomique  ( 


l'élongation  des  nerfs 


ses  applications  au  Irailemenl  des  névralgies 
du  iHjumeau 


Messieurs, 

Dans  un  excellent  travail  (2),  auquel  je  ferai  de  nombreux 
emprunts,  le  professeur  Chauvel,  du  Val-de-Grâce,  définit 
l'élongation  des  nerfs  :  «  Une  opération  dans  laquelle  le  tronc 
nerveux,  mis  à  découvert,  est  soulevé  sur  un  corps  mousse 
et  attiré  hors  de  sa  situation  normale,  de  manière  à  obtenir 
une  augmentation  réelle  de  sa  longueur.  »  Et  il  ajoute  :  «  L'al- 
longement du  cordon  nerveux  est  le  but  et  le  point  essentiel 
de  l'intervention  opératoire.  Cependant,  sous  le  même  nom, 
sont  compris  :  le  tiraillement,  la  compression  du  nerf  entre 
les  doigts,  le  broiement  entre  les  mors  d'une  pince  ou  sur  les 
bords  d'une  sonde  cannelée,  parfois  le  simple  dégagement, 
manoeuvres  dont  les  résultats  paraissent  différer  de  ceux  que 
produit  la  simple  élongation.  » 

(1)  D^'jà,  dans  la 'presse  médicale  de  Bordeaux,  l'élongation  des  nerfs  à  fait 
l'objet  d'unexcellcnt  article  de  notre  savant  confrère  le  professeur  Masse  On 
trouvera  exposé  dans  ce  travail  les  résultats  fournis  pur  l'élongation  dans  le 
traitement  de  l'ataxie  locomotrice,  du  tétanos,  de  l'épilcpsic,  etc.  (De  l'élon- 
gation des  nerfs,  par  M.  le  piofesseur  Masse,  Gazette  hebdomadaire  des 
Sciences  médicales  de  Bordeaux,  n°  du  8  janvier  dSSl) 

(2)  Chauvel.  De  l'élongation  des  nerfs  (Archiv.  générales  de  médecine. 
Août  1881.) 
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Introduite  dans  la  science  par  Billroth  (1869)  et  Nussbaum 
(1872),  l'élongation  des  nerfs  n'a  pas  tardé  à  occuper  une 
place  considérable  dans  la  thérapeutique  chirurgicale,  et  il 
n'est  presque  pas  d'affection  nerveuse  qu'on  n'ait  tenté  de  gué- 
rir par  ce  moyen  ;  tentatives  bien  justifiées  par  l'impuissance 
trop  fréquente  des  modes  de  traitement  jusqu'ici  en  usage, 
sans  en  excepter  la  section  et  l'excision  des  cordons 
nerveux. 

Comment  agit  l'élongation?  Quelles  conditions  doit-elle 
remplir  pour  amener  la  disparition  des  douleurs,  sans  sup- 
pinmer  la  sensibilité  et  la  motilité?  Au  point  de  vue  du 
manuel  opératoire,  cette  question  est  de  la  plus  haute  impor- 
tance. Pour  la  résoudre,  chirurgiens  et  physiologistes  ont 
multiplié  les  recherches. 

Les  uns  sont  arrivés  à  cette  conclusion,  qu'une  distension 
modérée,  parfois  même  un  simple  soulèvement  du  tronc  ner- 
veux, est  suffisant  et  agit  par  un  engourdissement  momen- 
tané du  nerf.  En  supprimant  pour  un  temps  la  transmission 
des  impressions  périphériques,  on  permettrait  aux  centres 
nerveux  de  reprendre  leur  rôle  prépondérant  et  de  résister 
avec  une  force  nouvelle  aux  mêmes  causes  d'excitation. 

Cette  explication,  tout  au  plus  acceptable  pour  les  névral- 
gies d'origine  périphérique,  me  paraît  sans  valeur  aucune 
pour  les  névralgies  de  cause  centrale. 

D'autres  ont  invoqué  l'accroissement  de  la  circulation 
lymphatique,  la  résorption  plus  active  des  produits  inllam- 
matoires,  etc. 

Quelques  chirurgiens  croyant  avoir  remarqué  qu'une  anes- 
thésie  complète  et  prolongée,  succédant  à  l'élongation,  est 
la  condition  première  d'un  succès  durable,  et  qu'une  disten- 
sion violente,  parfois  même  une  sorte  d'écrasement  du  nerf, 
est  nécessaire  pour  produire  ce  résultat,  ont  pensé  que  la 
guérison  était  liée  à  l'existence  de  certaines  lésions  anato- 
miques  des  tissus  nerveux. 

Les  expériences  faites  sur  les  animaux  et  quelques  autop- 
sies de  malades  ayant  succombé  peu  de  temps  après  l'opéra- 
tion, ont  permis  d'établir  assez  exactement  la  nature  de  ces 
lésions,  toujours  plus  prononcées  vers  la  périphérie  du  nerf 
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que  vers  sa  partie  centrale,  et  dans  la  gaîne  que  dans  le 
tronc  nerveux  proprement  dit. 

■  Les  désordres  immédiats  consistent  en  un  déplacement  du 
nerf  dans  sa  gaîne  cellulaire,  ce  qui  explique  la  sensation  de 
froissement,  de  craquement,  ressentie  par  certaines  opéra- 
teurs,au  moment  de  la  traction.  La  rupture  des  vaisseaux  du 
névrilemme  est  suivie  d'ecchymoses  surtout  marquées  au 
niveau  des  divisions  du  tronc  nerveux  et  aux  points  de  pas- 
sage dans  un  canal  osseux  ou  aponévrotique.  Le  microscope 
montre,  suivant  les  cas  :  une  séparation  de  la  myéline  et  du 
névrilemme,  l'allongement  des  cylindres-axes,  leur  rupture 
ou  seulement  la  disparition  de  leur  gaîne  de  myéline.  En 
général,  la  gaine  de  Schwann  reste  intacte. 

L'apparition,  maintes  fois  constatée,  de  troubles  troplii- 
ques  consécutifs  aux  élongations  violentes,  semble  indiquer 
que  la  traction  se  fait  sentir,  en  pareil  cas,  jusqu'aux  centres 
nerveux.  Pour  les  branches  du  trijumeau,  en  particulier,  le 
fait  a  une  importance  considérable  ;  un  traumatisme  qui  se 
transmet  jusqu'au  ganglion  de  Gflsscr,  peut  être  suivi  delà 
fonte  purulente  de  l'œil,  ainsi  que  cela  a  été  observé. 

Comme  preuve  de  cette  action  à  distance,  chez  une  malade 
soumise  à  l'élongation  du  sous-orbitaire.  Panas  invoque  ce 
fait  que,  malgré  la  narcose  chloroformique  la  plus  complète, 
le  tiraillement  du  nerf  s'est  accompagné,  à  deux  reprises 
différentes,  d'une  décharge  brusque  et  abondante  de  mucus 
nasal  fluide,  par  la  narine  du  côté  opposé,  et  il  explique 
cette  hypersécrétion  par  l'excitation  du  ganglion  sphéno- 
palatin  dont  certains  filets  nerveux  président  sans  doute  à  la 
sécrétion  du  mucus  des  fosses  nasales.  Le  même  chirurgien 
ajoute  :  «  S'il  en  est  ainsi,  l'anesthésie  de  ces  mêmes  filets, 
consécutive  à  l'élongation  du  nerf  sous-orbitaire,  devrait 
avoir  pour  effet  do  diminuer  cette  même  sécrétion.  C'est  en 
effet  ce  qui  est  arrivé  chez  notre  malade.  Celle-ci  se  plaint, 
depuis  l'opération,  d'avoir  la  narine  droite  constamment 
plus  sèche  que  la  gauche.  »  (1) 

(1)  Archives  d'ophtalmologie.  Juillet-Aoùt  1881. 


—  129  — 


Je  ne  saurais  accepter  sans  réserves  l'explication  donnée 
par  le  savant  professeur.  La  brusque  sécrétion  de  mucus 
nasal  survenue  pendant  l'élongation  du  nerf  sous-orbitaire 
ne  signifie  pas  nécessairement  que  la  traction  s'est  trans- 
mise jusqu'au  ganglion  de  Meckel  ;  \e  sommeil  chloroformi- 
que  ne  me  semble  pas  être  une  raison  suffisante  pour  rejeter 
d'une  manière  absolue  l'hypothèse  d'une  simple  action 
réflexe. 

L'observation  de  Masing,  citée  par  'Panas,  à  rapjjui  de  son 
opinion,  pourrait  tout  aussi  bien  être  invoquée  contre  elle. 
II  s'agit  d'une  névralgie  trifaciale  extrêmement  douloureuse, 
guérie  par  la  seule  élongation  du  nerf  sus-orbitaire.  Par 
suite  de  l'extrême  sensibililé  de  la  peau  de  la  fac'e,  la  malade, 
de  peur  de  se  moucher,  en  était  réduite,  avant  l'opération,  à 
essuyer  à  l'aide  d'un  mouchoir  souple,  mucus  séreux  qui 
s'écoulait  sans  cesse  de  son  nez. 

Cette  sécrétion  était  évidemment  d'ordre  réflexe. 

Au  reste,  les  troubles  fonctionnels,  comme  les  lésions  ana- 
tomiques,  sont  variables,  suivant  que  la  distension  a  été 
légère  ou  énergique,  brusque  ou  progressive.  C'est  ainsi 
qu'après  une  élongation  modérée,  la  sensibilité  noimiale  des 
tissus,  d'abord  engourdie,  'ne  tarde  pas  à  reparaître,  tandis 
que  des  tractions  fortes  et  répétées  peuvent  avoir  pour  con- 
,  séquence  la  disparition  prolongée,  ou  même  définitive,  de 
toute  excitabilité  du  cordon  nerveux.  Mais,  quoi  qu'en  disent 
certains  observateurs,  la  guérison  ne  semble  pas  le  moins 
du  monde  être  sous  la  dépendance  absolue  de  l'effort  de  trac- 
tion ;  et  l'on  n'a  pas  encore  pu  expliquer  d'une  manière  satis- 
faisante pourquoi,  dans  certains  cas,  le  succès  est  en  quel- 
que sorte  immédiat,  tandis  que  chez  d'autres  malades,  les 
douleurs  ne  disparaissent  que  fort  lentement. 

Un  chirurgien  suisse,  Kor.her,  dont  j'aurai  à  citer  une 
observation  relative  au  sous-orbitaire,  attribue  les  guérisons 
en  quelque  sorte  instantanées  données  par  l'élongation,  au 
moins  dans  certains  cas,  à  l'absence  de  névrite.  Celle-ci 
serait  au  contraire  la  règle  à  la  suite  de  la  section  ou  de 
l'excision,  et  les  irradiations  douloureuses  qui  parcourent 
les  branches  du  nerf  coupé,  pendant  un  certain  temps  après 
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l'opération,  seraient  le  fait  de  la  névrite  qui  s'empare  du  bout 
central. 

Mais  comment  admettre  qu'une  section  pratiquée  avec  un 
instrument  tranchant,  doive  être  plutôt  suivie  de  névrite 
qu'une  distension  violente  parfois  accompagnée  de  l'écrase- 
ment du  nerf,  suivant  le  procédé  adopté  par  quelques  chi- 
rurgiens! Et  cependant,  à  la  suite  d'opérations  de  ce  genre, 
les  cas  de  guérison  immédiate  ne  sont  pas  rares. 

Un  phénomène'fonctionnel  des  plus  remarquables  est  celui 
désigné  par  Qitinquand,  sous  le  nom  de  transfert,  de  la  sensi- 
bilité par  irritation.  Il  consiste  en  ce  fait,  que  si  après  avoir 
élongé,  par  exemple,  le  nerf  sciatique  droit  d'un  cobaye, 
jusqu'à  produire  l'anesthésie,  on  distend  au  même  degré  le 
sciatique  gauche,  la  sensibilité  revient  dans  le  membre  droit. 

Ce  phénomène  singulier  du  transfert  mérite  d'attirer  l'at- 
tention. N'y  a-t-il  pas  là  une  indication  a  chercher  ailleurs 
que  dans  les  modifications  anatomiques  du  tissu  nerveux,  la 
cause  des  brillants  résultats  donnés  par  l'élongation  ? 

Il  est  certain  que  des  succès,  et  en  grand  nombre,  ont  été 
obtenus  à  la  suite  de  distensions  violentes,  avec  ou  sans 
écrasement  du  nerf.  La  question  est  de  savoir  s'il  était  bien 
nécessaire  de  déployer  autant  de  force,  ou  même  de  prati- 
quer une  sorte  de  névrotomie  sans  division  du  névrilemme, 
ce  à  quoi  revient  le  procédé  de  Verneuil,  quiaprèsavoirsoulevé 
le  tronc  nerveux  sur  une  sonde  cannelée,  l'écrase  par  une 
forte  pression  du  pouce  contre  les  bords  de  l'instrument. 

Il  est  bien  permis  de  mettre  en  doute  la  nécessité  de  pa- 
reils traumatismes,  alors  que  chez  certains  malades,  la  gué- 
rison de  névralgies  multiples  a  pu  être  obtenu  par  l'élonga- 
tion fort  modérée  d'une  seule  branche  nerveuse.  Que  dire, 
par  exemple,  des  cas  communiqués  récemment  à  la  Société  de 
chirurgie. 

Chez  une  malade  atteinte  de  tic  douloureux  de  la  face, 
avec  convulsions  épileptiformes,  M.  Le  Dentu  isole  le  nerf 
lingual  sur  le  côté  gauche  de  la  langue,  au  point  où  existait 
la  douleur  la  plus  aiguë,  et  soulève  doucement  ce  nerf  au- 
dessus  de  la  muqueuse  buccale,  puis,  l'ayant  maintenu  ainsi 
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quelques  instants,  il  le  laisse  retomber.  Quelques  jours  après,  ' 
les  douleurs  qui,  avant  l'opération,  occupaient  non  seulement 
la  langue,  mais  encore  la  région  temporale,  l'oreille  et  le 
maxillaire  inférieur,  ont  cessé  partout  à  peu  près  complè- 
tement (Séance  du  2  novembre.) 

De  son  côté,  chez  un  homme  qui  ne  pouvait  plus  ni  man- 
ger ni  dormer,  par  suite  de  névralgie  de  la  cinquième  paire 
occupant  le  sous-ovhitaire  et  toutes  les  branches  du  maxil- 
laire inférieur,  notamment  le  dentaire  inférieur,  M.Polaillon, 
après  avoir  ouvert  le  canal  dentaire  à  l'aide  d'une  couronne 
de  trépan,  isole  le  nerf  sur  un  crochet  mousse  et  se  borne 
à  le  soulever  à  une  hauteur  d'un  centimètre  et  demi  environ. 
A  partir  de  ce  moment,  les  douleurs  s'amoindrissent  de  jour 
en  jour  et  finissent  par  disparaître,  non  seulement  dans  le 
nerf  élongé,  mais  encore  dans  les  autres  branches  atteintes 
par  la  névralgie  {Séance  du  9  novembre.) 

On  peut  rapprocher  de  ces  observations  le  cas  de  Afasing, 
déjà  cité,  dans  lequel  l'élongation  du  sus-orbitaire  fit  cesser 
des  attaques  violentes  de  névralgie,  affectant  toutes  les  rami- 
fications de  la  branche  ophtalmique  et  de  la  branche  moyenne 
du  trijumeau. 

Pour  ma  part,  je  ne  serais  pas  éloigné  d'admettre  que 
l'action  curative  de  l'élongation,  du  moins  en  ce  qui  con- 
cerne les  névralgies  proprement  dites,  doit  être  rapportée 
beaucoup  moins  à  des, altérations  macroscopiques  ou  mi- 
croscopiques de  la  texture-du  nerf,  qu'à  de  simples  perturba- 
tions produites  dans  la  transmission  des  courants  centripètes 
ou  centrifuges,  par  suite  "d'actions  intimes,  comparables  à 
celles  qui  résultent  de  l'application  des  aimants  ou  des 
plaques  métalliques,  de  l'emploi  de  l'électricité  statique, 
voltaïque  ou  faradique,  etc. 

Il  serait  bon  de  diriger  les  recherches  de  ce  côté,  et  si 
l'hypothèse  que  je  viens  d'émettre  se  trouvait  vérifiée,  il  est 
certain  que  l'opération  serait  rendue  moins  dangereuse.  Au 
lieu  de  tractions  énergiques  déterminant  parfois  la  rupture 
du  nerf,  produisant,  en  tous,  cas,  une  certaine  désorganisa- 
tion des  tissus  et  pouvant  être  suivies  de  troubles  moteurs 
et  trophiques  plus  ou  moins  graves,  il  suffirait  de  mettre  à 
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jour  le  cordon  nerveux  sur  une  certaine  étendue  et  de  le 
maintenir  soulevé  pendant  un  temps  déterminé,  à  l'aide  d'un 
instrument  fabriqué  avec  un  certain  métal.  A  ce  point  de 
vue,  il  convient  de  mentionner  le  cas  de  M.  Diiplay,  laissant 
pendant  vingt-quatre  heures  une  épingle  en  place  sous  i,e 
nerf  cubital  préalablement  mis  à  nu  et  élongé. 

Pour  beaucoup  de  médecins,  le  traitement  des  affections 
douloureuses  des  nerfs  par  l'élongation,  a  un  côté  fâcheux  : 
il  nécessite  le  concours  d'un  chirurgien.  Du  reste,  le  manuel 
opératoire  est  des  plus  simples.  Le  premier  temps  est  le  même 
que  s'il  s'agissait  d'une  résection  ;  le  nerf  est  mis  à  nu  par 
une  incision  habituellement  parallèle  à  son  trajet,  mais  qui, 
dans  le  cas  particulier  des  sus  et  sous-orbitaires,  doit  être 
perpendiculaire  à  leur  direction.  Le  cordon  nerveux,  mis  à 
jour,  est  isolé  à  l'aide  d'une  sonde  cannelée  ou  d'un  crochet 
mousse  et  dégagé  dans  une  certaine  étendue  ;  puis,  suivant 
l'opinion  que  se  sont  faite  les  opérateurs  des  conditions  que 
doit  remplir  l'élongation,  les  uns  se  bornent  à  soulever 
doucement  le  nerf  ;  d'autres  le  tirent  au  dehors  avec  force, 
brusquement  ou  graduellement,  lui  impriment  des  secousses, 
le  tiraillent  à  diverses  reprises,  tant  vers  la  périphérie  que 
vers  les  racines,  le  broient  entre  les  mors  d'une  pince,  ou 
l'écrasent  sur  les  bords  d'une  sonde  cannelée,  le  tordent, 
l'étirent  parallèlement  à  lui-même  en  saisissant  entre  le 
pouce  et  l'index  de  chaque  main,  les  deux  extrémités  de  la 
partie  dénudée,  etc.  Il  va  sans  dire  que  cette  dernière  ma- 
nœuvre, par  cela  même  qu'elle  nécessite  le  dégagement  du 
nerf  dans  une  étendue  relativemènt  considérable,  n'est  pas 
applicable  aux  branches  du  trijumeau,  qui  sont  à  peu  près 
les  seules  dont  la  chirurgie  oculaire  ait  à  s'occuper. 

Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  les  tractions  doivent  êti'e 
moindres  chez  la  femme  que  chez  l'homme,  et  chez  les  sujets 
éniaciés  que  chez  les  personnes  robustes.  L'opération  pré- 
sente peu  de  difficultés  par  elle-même,  et  se  fait  en  général 
rapidement;  mais  chez  les  malades  non  chloroformés  les 
distensions  énergiques  déterminent  une  sensation  de  déchi- 
rement, une  douleur  parfois  atroce,  accompagnée  de  mou- 
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verasiits  couvulsifs  violents.  Aussi  l'anesthésie  doit-elle  être 
mise  en  usage,  à  moins  de  contre-indication  absolue. 

L'élongation  terminée,  le  nerf  est  remis  en  place,  et  les 
lèvres  de  la  plaie  sont  réunies  aussi  exactement  que  possible. 
Sauf  pour  le  nerf  sciatique,  où  la  suppuration  paraît  inévi- 
table, en  raison  de  l'étendue  et  de  la  profondeur  de  la  plaie, 
la  réunion  immédiate  est  la  règle.  Dans  quelques  cas  cepen- 
dant, la  cicatrisation  se  fait  lentement  et  avec  peine,  ce 
que  l'on  a  expliqué  par  les  altérations  trophiques  des  tis- 
sus, consécutives  aux  lésions  nerveuses. 

L'opération  semblerait  ne  devoir  jamais  être  suivie  d'acci- 
dents graves  ;  pourtant  on  cite  quelques  cas  de  mort  par 
érysipèle  phlegmoneux,  héraorrliagies  veineuses  ou  arté- 
rielles, embolies  pulmonaires  suite  de  plilébite,  etc. 

Quoi  qu'il  en  soit,  et  malgré  les  incertitudes  du  manuel 
opératoire  résultant  de  ce  qu'il  n'a  pas  encore  été  possible 
d'établir  avec  précision  jusqu'à  quel  point  doit  être  poussée 
la  traction,  il  est  permis  d'affirmer  que  l'élongation  a  donné 
des  résultats  brillants,  et  a  réussi  notamment  dans  des  cas 
qui  avaient  résisté  à  tous  les  traitements  connus.  Il  est  pro- 
bable que  la  proportion  des  succès  s'accroîtra  encore  lors- 
qu'on connaîtra  mieux  le  mode  d'action  des  distensions 
nerveuses. 


Les  ophtalmologistes  n'ont  pas  été  les  derniers  à  mettre  à 
profit  la  nouvelle  méthode  de  traitement  pour  combattre  les 
atfections  parfois  si  rebelles  des  nerfs  de  l'orbite.  Les  né- 
vralgies de  la  branche  ophtalmique  et  de  la  branche  moyenne 
du  trijumeau  ont  été  traitées  par  l'élongation  des  nerfs  sus 
ou  sous-orbitaires  ;  mais  dans  les  cas  de  blépharospasme 
avec  tic  convulsif  de  la  face,  c'est  tantôt  au  trijumeau,  tan- 
tôt au  facial  que  les  opérateurs  se  sont  attaqués,  sans  que  les 
raisons  qui  ont  dicté  leur  choix  apparaissent  toujours  bien 
clairement. 

Chauvel,  dans  son  mémoire,  s'est  efforcé  de  réunir  tous 
les  faits  connus  d'élongation  des  nerfs.  Je  lui  emprunte  ceux 
qui  intéressent  plus  particulièrement  l'oculiste,  en  j  joignant 
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un  court  résumé  de  l'observation  que  vient  de  publier  M.  Pa- 
nas. J'exposerai  ensuite,  dans  tous  leurs  détails,  les  faits 
qui  me  sont  propres. 

I.  — NÉVRALGIES   PROPREMENT  DITES. 

Masing.  —  Névralgie  de  la  branche  ophtalmique  et  de  la 
branche  moyenne  du  trijumeau.  Elongation  du  nerf  orbi- 
taire.  Diminution  du  nombre  et  de  l'intensité  des  accès  dou- 
loureux, et,  finalement,  guérison  complète.  [Journal  hebdom. 
de  méd.  de  /Saint-Pétersbourg ,  n"  49,  1879). 

Higgens.  —  Névralgie  de  la  branche  ophtalmique  du  tri- 
jumeau, après  extirpation  du  globe  de  l'œil.  Elongation  des 
nerfs  sus  et  sous-orbitaires.  La  sensibilité  dans  la  sphère 
des  troncs  nerveux  se  rétablit  rapidement,  et  les  douleurs 
cessent  d'une  façon  durable.  [British  méd.  Journal  1879, 
I,  893.) 

Higgens.  —  Névralgie  ophtalmique,  après  énucléation  du 
globe.  Elongation  du  nerf  sus-orbitaire  droit.  Retour  rapide 
de  la  sensibilité  dans  les  parties,  et  guérison  durable  (Id.) 

Czemy.  —  Elongation  du  nerf  sus-orbitaire,  puis  résection 
du  tronc  nerveux  dans  une  étendue  de  15  millimètres  envi- 
ron, à  son  entrée  dans  le  canal  osseux.  Aggravation  des 
douleurs  la  semaine  suivante  ;  kératite  ulcéreuse.  Après  un 
traitement  prolongé,  amélioration  et  finalement  guérison. 
{ArcJiiv.  f.  Psych.  u.  Nerven-Krankeiten,  t.  X,  abtk.  I, 
p.  284.  1879.) 

Czerny.  —  Névralgie  ophtalmique.  Elongation  des  nerfs 
frontal  et  sus-orbitaire  ;  insuccès  complet.  Quinze  jours 
après,  résection  des  troncs  nerveux.  Les  accès  douloureux, 
d'abord  revenus,  disparaissent  complètement  vers  la  fin  du 
mois.  (Id.) 

Kocher.  —  Névralgie  frontale  intermittente  ;  blépharos- 
pasme.  Elongation  du  nerf  sus-orbitaire.  Trois  mois  plus 
tard,  la  sensibilité  est  presque  complètement  rétablie  ;  les 
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doul-eurs  ont  cessé.  [Correspondent.  Blatt.  fur  Schwener 
Aterzte,  1879,  t.  IX,  p.  324.) 

Quinquaud.  —  Névralgie  sus-orbitaire.  Eloiigation.  Ces- 
sation des  douleurs.  L'anestliésie  persiste  encore  après  trois 
mois.  f/Soc.  de  biologie,  12  mars  1881). 

Quinquaud.  —  Névralgie  sus-orbitaire.  Elongation  ;  ces- 
sation des  douleurs  (Id.) 

II.   —  NÉVRALGIES    ÉPII>E1-ÏIF0RMES,   SPASMES,  CONTRACTURES 
DOULOUREUSES. 

Grainger-Stewart.  —  Névralgie  épileptiforme  de  la  seconde 
branche  du  trijumeau.  Elongation  du  nerf  sous-orbitaire 
droit,  ])!iv  Bishop  ;  insuccès.  Nouvelle  tentative;  section  du 
nerf;  nouvel  insuccès.  Elongation  du  nerf  mentonnier;  gué- 
rison  complète  qui  persiste  après  cinq  mois.  (British  med. 
Journal.  I,  p.  803,  1879.) 

Spence.  —  Névralgie  épileptiforme  de  la  face  depuis  six 
mois.  Elongation  très  forte  du  nerf  sous-orbits^ire.  Douleur 
légère  le  cinquième  jour;  nouvelle  élongation,  guérison. 
{The  Zancet,  I,  p.  249,  1880.) 

Walsham.  —  Névralgie  épileptiforme  de  la  face.  Elonga- 
tion violente  du  nerf  sous-orbitaire.  Léger  engourdisse- 
ment, puis  quelques  douleurs;  guérison  persistante  après 
cinq  mois.  {Dritish  med.  Journal,  II,  18o0.) 

Quinquaud.  —  Névralgie  épileptiforme.  Insuccès.  L'anes- 
tliésie ne  persiste  qu'une  heure  après  l'opération.  (1881). 

Panas.  —  Blépharospasme  avec  névralgie  des  deux  pre- 
mières branches  du  trijumeau.  Insuccès  de  la  né\Totomie  et 
des  autres  moyens  de  traitement.  Elongation  du  nerf  sus- 
orbitaire,  rupture,  excision.  Elongation  du  frontal  interne. 
Trois  semaines  après,  élongation  du  nerf  sous-orbitaire. 
Anesthésie  consécutive,  en  voie  de  décroissance  deux  mois 
après,  diminution  du  spasme,  disparition  des  douleurs. 
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Si  de  ces  treize  cas,  on  retranche  celui  de  Grainger-Stewart^ 
dans  lequel  la  douleur  occupait  principalement  le  trajet  du 
nerf  nientonnier,  on  voit  que  l'élongation  des  nerfs  sus  ou 
sous-orbitaires  a  été  suivie  de  la  disparition  des  douleurs 
trois  fois  sur  quatre.  Reste  à.  savoir  si  les  insuccès  ont  été 
publiés  avec  le  même  empressement  que  les  cas  de  guérison. 

La  plupart  des  observations  manquent  malheureusement 
de  détails.  Quelques  auteurs  parlent  d'une  élongation  vio- 
lente; d'autres  ne  donnent  aucune  indication.  Nulle  part, 
l'effort  de  traction  lie  paraît  pas  avoir  été  mesuré.  On  devra 
procéder  à  l'avenir  d'une  manière  plus  précise,  surtout  s'il 
est  bien  démontré  que  le  succès  de  l'opération  dépend  de  la 
force  avec  laquelle  la  distension  a  été  pratiquée. 

Les  expériences  faites  sur  le  cadavre  démontrent  qu'une 
traction  relativement  considérable  est  nécessaire  pour  pro- 
duire la  rupture  d'un  nerf  ou  l'arrachement  de  ses  racines. 
Pour  le  sciatique,  le  minimum  est  de  75  kilogr.,  et,  d'après 
Giletie,  il  a  fallu  chez  un  adulte  vigoureux  une  traction 
quatre  fois  plus  considérable. 

Pour  nous  en  tenir  aux  nerfs  qui  intéressent  plus  particu- 
lièrement l'ophtalmologiste,  disons  que  la  limite  de  résis- 
tance constatée  par  Troynbctta,  fut  en  moyenne,  pour  le  nerf 
sus-orbitaire  de  2  kilogr.  1/2  environ,  et  pour  le  sous-orbi- 
taire  de  5  kilogr.  1/2.  Toutefois  ce  sont  des  moyennes  qu'il 
sera  prudent  de  ne  pas  chercher  à  atteindre,  si  l'on  veut  ne 
pas  s'exposer  à  une  rupture.  Chez  une  de  mes  malades,  une 
traction  ne  dépassant  guère  4  kilogr.,  a  déterminé  l'arrache- 
ment du  sous-orbitaire. 

Indépendamment  de  l'intérêt  qu'il  y  a  pour  l'opérateur  à 
pouvoir  apprécier  exactement  le  degré  de  distension,  les  cas 
fréquents  de  rupture  à  la  suite  d'élongations  violentes  dé- 
montrent la  nécessité  de  ne  plus  s'en  rapporter  uniquement 
à  l'avenir  aux  sensations  que  donne  l'effort  musculaire  em- 
ployé à  la  traction. 

Pour  permettre  de  doser  exactement  la  force  employée  et 
de  la  graduer  suivant  le  volume  du  tronc  nerveux,  la  résis- 
tance de  ses  attaches  et  l'état  du  sujet,  le  docteur  Gilette  a 
fait  construire  un  instrument  connu  sous  le  nom  d'élongateur. 


C'est  une  sorte  de  balance  romaine  composée  d'une  poignée 
en  bois  transversale,  supportant  en  son  milieu  une  forte  tige 
métallique  verticale,  à  l'extrémité  inférieure  de  laquelle  est 
fixé  un  dynamomètre  dont  l'aiguille  indique  à  tout  moment 
la  puissance  de  traction  exercée  sur  le  crocbet  métal- 
lique qui  soulève  le  nerf.  L'instrument  est  gradué  jusqu'à 
45  kilogr. 

L'élongateur  de  Gilette,  à  en  juger  par  sa  description, 
paraît  surtout  destiné  aux  nerfs  volumineux.  Pour  ceux  de 
l'orbite,  où  l'effort  de  traction  doit  être  relativement  faible, 
un  instrument  aussi  puissant  eut  été  inutile  et  peut-être 
incommode.  Je  me  proposais  de  faire  construire  un  dynamo- 
mètre spécial  lorsque  j'ai  trouvé  dans  le  commerce  précisé- 
ment ce  qu'il  me  fallait.  C'est  un  peson  constitué  par  un  res- 
sort en  boudin  fixé  dans  un  tube  métallique  de  G  centimètres 
de  hauteur  environ,  sur  1  centimètre  de  diamètre.  Ce  tube 
porte  une  fente  longitudinale  à  travers  laquelle  passe  un 
curseur  entraîné  par  le  ressort.  La  graduation  va  de  là 
5  kilogr.,  ce  qui  est  la  limite  extrême  des  tractions  à  faire 
supporter  au  nerf  sous-orbitaire.  L'instrument  se  termine  à 
sa  partie  inférieure  par  un  crochet  mousse  que  j'ai  à  peine 
eu  besoin  de  modifier,  et  à  sa  partie  supérieure  par  un  anneau 
où  passe  le  doigt  qui  tire  sur  le  nerf. 


Les  malades,  qu'en  désespoir  de  cause  j'ai  cru  devoir  traiter 
par  l'élongation  des  nerfs  sus  et  sous-orbitaires,  présentent  des 
lésions  extrêmement  complexes. 

Ce  sont  deux  femmes  atteintes  à  la  fois  :  de  paralysie  de  la 
troisième  paire,  d'amblyopie  due  à  une  atrophie  plus  ou  moins 
avancée  du  nerf  optique,  et  enfin  de  névralgie  du  trijumeau. 
Il  existe  entre  elles  cette  différence  que,  chez  la  première 
{Obs.  /),les  désordres  fonctionnels  paraissent  imputables  à 
une  lésion  organique  et  probablement  syphilitique  de  la  base 
du  crâne;  tandis  que  chez  la  seconde  {Obs.  II),  il  se  pourrait 
que  l'on  eût  affaire  simplement  à  des  troubles  hystérique. 

Voici  ces  observations  telles  qu'elles  ont  été  recueillies  par 
M.  Sieur,  interne  du  service. 
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Observation  I.  —  Ambhjopie  de  l'œil  droit;  paralysie  de  la 
troisième  paire  ;  névralgie  du  trijumeau. 

Marie  G...,  âgée  de  trente-neuf  ans,  domestique  à  Angou- 
lême,  entre  à  l'hôpital  Saint-André  le  l^"^  septembre  1881. 
La  malade  porte  au  cou  quelques  cicatrices  de  scrofule  datant 
de  l'enfance;  à  part  cela,  elle  a  joui  d'une  bonne  santé  jus- 
qu'en 1878;  actuellement  encore,  et  malgré  ses  longues  souf- 
frances, elle  a  le  teint  coloré,  de  l'embonpoint,  et  présente 
une  apparence  j'obuste. 

Des  maux  de  tête  persistants  sont  apparus  il  y  a  trois  ans, 
sans  cause  connue.  Les  douleurs,  toujours  plus  violentes  au 
moment  des  époques  menstruelles,  étaient  localisées  dans  le 
côté  droit,  et  s'accompagnaient  d'une  sensation  de  tiraille- 
ment dans  l'œil  correspondant.  Il  paraît  j  avoir  eu,  à  diver- 
ses reprises,  des  pertes  subites  de  connaissance. 

Toutefois,  l'acuité  visuelle  était  demeurée  intacte  et  aucun 
phénomène  paralytique  n'avait  succédé  à  ces  crises,  lorsque, 
cinq  mois  après  le  début  des  accidents,  la  malade  eut  une 
dernière  attaque  au  sortir  de  laquelle  elle  s'aperçut  de  la 
chute  de  la  paupière  supérieure  droite,  avec  impossibilité  de 
la  relever  ;  en  même  temps,  l'œil  était  porté  en  dehors.  Il 
s'était  donc  produit  une  paral^'sie  de  la  troisième  paire,  sur- 
tout caractérisée  par  du  ptosis  et  du  strabisme  externe. 
L'amblyopie  paraît  dater  de  cette  époque. 

La  malade  entra,  à  ce  moment,  à  l'hôpital  d'Angoulême, 
où,  pendant  sept  mois,  elle  fut  traitée  sans  succès  par  l'iodure 
de  potassium  et  le  sirop  de  Gibert.  Un  mois  après,  à  la  suite 
de  badigeonnages  de  teinture  d'iode  sur  le  front  et  la  tempe, 
le  ptosis  disparut;  mais  le  strabisme  et  les  douleurs  persistè- 
rent. Cinq  mois  plus  tard,  le  ptosis  reparut.  Nouveau  séjour 
à  l'hôpital;  le  traitement  déjà  institué  est  repris  et  continué 
avec  persévérance;  mais  ce  ne  fut  qu'un  an  après,  à  la  suite 
de  l'application  de  mouches  de  Milan  au  pourtour  de  l'orbite, 
que  le  ptosis  céda,  pour  se  reproduire  une  troisième  fois  au 
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mois  d'août  dernier,  en  même  temps  que  les  douleurs  ocu- 
laires et  péri-orbitaircs  devenaient  plus  intenses. 

C'est  alors  que  la  malade  entre  à  la  Clinique  ophtalmolo- 
gique de  Bordeaux.  Interrogée  sur  ses  antécédents,  elle  af- 
firme n'avoir  jamais  eu  d'a,ccidcnts  vénériens;  son  unique 
enfant,  âgé  de  douze  ans,  jouit  d'une  bonne  santé;  il  n'y  a 
jamais  eu  de  fausse  couche. 

L'état,  à  l'entrée,  est  le  suivant  : 

Les  douleurs  ne  cessent  jamais  complètement;  elles  s  exas- 
pèrent à  l'entrée  de  la  nuit  et  atteignent  leur  plus  grande 
intensité  vers  le  matin.  Une  injection  liypodermique  de  mor. 
phine  doit  être  pratiquée  chaque  soir,  pour  procurer  quel- 
ques heures  de  sommeil. 

La  névralgie  occupe  tout  le  côté  droit  de  la  tête;  mais 
paraît  siéger  phis  spécialement  sur  le  trajet  des  branches 
supérieure  et  moyenne  du  trijumeau.  Les /)o/»^s'  sus-orbitaivc, 
nasal,  temporal,  sous-orhitaire  sont  très  douloureux.  La  ma- 
lade se  plaint  surtout  d'une  douleur  intra-orbitaire  {point  ocu- 
laire) extrêmement  vive  ;  l'œil  est  injecté  et  un  peu  lar- 
moyant au  moment  des  accès.  Pas  de  troubles  de  sécrétion  du 
côté  du  nez;  rien  à  signaler  dans  la  dentition. 

Il  existe  une  paralysie  de  la  troisième  paire  à  peu  près 
complète  :  ptosis,  m^'driase,  strabisme  externe;  exophtalmie 
légère.  L'amblyopie  a  fait  depuis  peu  des  progrès  rapides  ; 
l'acuité  est  réduite  à  1/10  environ;  cependant,  l'ophtalmos- 
cope  montre  à  peine  une  légère  décoloration  du  disque  opti- 
que. La  réfraction  et  l'acuité  de  l'autre  œil  sont  normales. 

A  la  suite  de  cet  examen,  et  malgré  l^s  résultats  négatifs 
de  l'interrogatoire  au  point  de  vue  de  la  syphilis,  M.  Badal 
porte  le  diagnostic  suivant  : 

Paralysie  du  nerf  optique,  de  la  troisième  paire,  et  proba- 
blement aussi  de  la  quatrième  (pathétique);  névralgie  des 
brandies  supérieure  et  moyenne  du  trijumeau  ;  le  tout  con- 
séquence probable  d'une  tumeur  gommeuse  de  la  base  du 
crâne. 

L'iodure  de  potassium  à  la  dose  de  3  grammes  pendant 
plusieurs  semaines,  n'ayant  amené  aucune  amélioration,  pas 
plus  que  les  cautérisations  ponctuées  pratiquées  au  pourtour 
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de  l'orbite,  on  se  décide  à  essayer  de  l'élongation  des  nerfs 
sus  et  sous-orbitaires,  sans  se  dissimuler  qu'en  raison  de  la 
complexité  des  phénomènes  pathologiques  et  de  la  nature 
probable  de  la  lésion  centrale  dont  ils  relèvent,  le  succès  est 
douteux. 

L'opération  est  pratiquée,  le  29  septembre,  d'abord  sur  le 
sus-orbitaire. 

La  malade  étant  chloroformée,  une  incision  d'environ 
3  centimètres  est  pratiquée  sur  la  moitié  interne  de  la  pau- 
pière supérieure,  un  peu  au-dessous  du  sourcil  et  parallèle- 
ment au  rebord  orbitaire.  Après  avoir  divisé  avec  le  bistouri 
une  mince  couche  de  tissu  cellulo-graisseux,  on  met  le  tronc 
nerveux  à  découvert  à  l'aide  d'une  sonde  cannelée,  en  se 
guidant  sur  la  petite  écliancrure  sus-orbitaire  de  l'os  frontal, 
laquelle  est  très  facilement  sentie  à  travers  les  parties  molles, 
et  permet  de  déterminer  avec  une  précision  absolue  le  point 
d'émergence  du  nerf.  Ce  dernier,  isolé  avec  soin  des  vais- 
seaux qui  l'accompagnent,  est  saisi  sur  .un  crochet  à  stra- 
bisme et  fortement  tiré  au  dehors,  perpendiculairement  à  sa 
direction,  .de  manière  à  produire  un  allongement  de  2  centi- 
mètres environ,  après  quoi  on  le  laisse  retomber.  Les  lèvres 
de  la  plaie  sont  réunies  très  exactement  par  quatre  points  de 
suture,  avec  des  fils  de  crin.  Pansement  ouaté. 

En  l'absence  de  dynamomètre,  il  a  été  impossible  de  pré- 
ciser l'effort  de  traction.  Au  cours  de  l'opération,  une  pince 
à  forci-pressure  a  dû  être  appliquée  pendant  quelques  mi- 
nutes sur  une  artériole. 

30  septembre.  —  Un  peu  d'œdème  de  la  paupière  supé- 
rieure, suintement  sanguinolent  peu  abondant  vers  le  bord 
interne  de  la  plaie.  La  malade  a  souffert  le  soir  de  l'opéra- 
tion, et  l'on  a  dû  pratiquer  une  injection  de  morphine;  mais 
la  nuit  a  été  meilleure  qu'aucune  de  celles  qui  l'ont  précédé, 
et  il  semble  que,  d'une  façon  générale,  les  douleurs  aient 
perdu  de  leur  intensité. 

i'^'^  octobre.  — Les  injections  de  morphine  ont  été  suppri- 
mées; néanmoins,  la  nuit  a  été  bonne.  La  malade  peut  main- 
tenant se  coucher  sur  le  côté  droit,  ce  qu'elle  ne  pouvait 
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faire  autrefois.  Le  point  névralgique  sus-orLitaire  a  disparu, 
la  sensibilité  normale  est  conservée  dans  tout  le  terri- 
toire du  nerf  élongé.  La  pression  continue  à  être  doulou- 
reuse au  niveau  de  l'émergence  des  nei'fs  sous-orbitaire, 
nasal  et  malaire.  Le  ptosis  et  le  strabisme  persistent, 

2  octobre.  —  Les  douleurs  ont  augmenté,  ce  que  la  malade 
attribue  au  retour  des  règles;  le  nerf  sus-orbitaire  lui-môme 
est  redevenu  sensible.  La  plaie  est  réunie  par  première 
intention;  l'œdème  a  disparu.  Les  crins  à  suture  sont  enlevés 
le  jour  suivant. 

5  octobre.  —  Les  règles  ont  cessé;  tout  est  rentré  dans 
l'ordre  du  côté  du  sus-orbitaire;  mais  la  malade  continue 
à  se  plaindre  de  douleurs  vagues  dans  le  côté  droit  de  la  tête 
et  surtout  dans  le  globe  de  l'œil;  il  semble,  dit-elle,  qu'on  le 
lui  arrache.  Le  point  sous-orbitaire  est  aussi  très  douloureux. 
Cette  situation  persiste  désormais  sans  grands  changements. 

17  octobre.  —  Élongation  du  nerf  sous-orbitaire. 

Une  incision  transversale,  de  3  centimètres  et  demi  envi- 
ron, dont  l'extrémité  interne  part  du  sillon  naso-génien,  est 
pratiquée  à  un  centimètre  au-dessous  du  rebord  orbitaire,  sui- 
vant une  direction  légèrement  oblique  de  dedans  en  dehors 
et  de  haut  en  bas.  En  raison  de  l'embonpoint  de  la  malade, 
une  couche  assez  épaisse  de  tissu  cellulo-graisseux  doit  être 
divisée  avant  d'arriver  au  point  d'émergence  du  nerf.  Celui-ci 
est  isolé  à  l'aide  d'une  sonde  cannelée,  en  se  servant,  comme 
point  de  repère,  de  la  saillie  du  maxillaire  qui  fait  suite  en 
dedans,  au  bord  inférieur  de  l'os  malaire. 

L'opération  est  plus  laborieuse  que  pour  le  sus-orbitaire  ; 
le  sang  gêne  constamment  l'opérateur  et  cinq  pinces  à  forci- 
pressure  doivent  être  successivement  appliquées.  En  dernier 
lieu,  la  déchirure  de  l'artère  ?ous-orbitaire  occasionne  une 
petite  hémorrhagie  qui  nécessite  la  torsion  du  vaisseau.  Un 
crochet  à  strabisme  est  enfin  glissé  sous  le  cordon  nerveux, 
de  manière  à  l'isoler  sntfisamment  pour  permettre  de  pas- 
ser le  crochet  du  .petit  dynamomètre  dont  il  a  été  question, 
et  on  pratique  pendant  une  demi-minute  environ,  une  traction 
verticale  de  deux  kilogrammes  et  demi,  qui  détermine  un 
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allongement  de  3  centimètres  ;  après  quoi  le  nerf  est  remis 
en  place,  et  la  plaie  réunie  par  cinq  points  de  suture.  Panse- 
ment ouaté. 

18  octobre.  —  Réunion  par  première  intention;  ecchy- 
mose et  gonflement  modéré  delà  paupière  inférieure.  La  sen- 
sibilité est  conservée  dans  tout  le  territoire  du  sous-orbitaire; 
les  douleurs  n'ont  pas  diminué. 

Quelques  jours  suffisent  pour  la  guérison  complète  de  la 
plaie  ;  mais  l'opération  n'a  donné  aucun  résultat.  Le  point 
sous-orbitaire  persiste  arec  la  même  intensité,  de  même  que 
les  points  nasal,  temporal  et  oculaire. 

A  la  date  du  1^''  novembre,  un  mois  après  la  première 
opération,  le  seul  résultat  obtenu  consiste  dans  la  disparition 
du  point  sus-orbitaire  ;  résultat  médiocre,  si  l'on  considère 
qu'à  part  une  région  assez  limitée,  tout  le  côté  droit  de  la 
tête  est  douloureux  ;  mais  ce  sont  surtout  les  souffrances 
ressenties  dans  le  globe  oculaire  lui-même,  et  d'une  manière 
presque  permanente,  qui  font  le  désespoir  de  la  malade. 

Les  milieux  transparents  ne  présentent  du  reste  aucune 
altération  appréciable,  et  il  n'existe  pas  la  moindre  tension 
glaucomateuse. 

Depuis  quinze  jours,  on  est  revenu  à  l'usage  de  l'iodure  de 
potassium,  dont  la  dose  a  été  portée  progressivement  à 
5  grammes;  simultanément,  on  pratiquera  à  l'avenir  des 
frictions  d'onguent  na,politain.  Notons,  pour  terminer,  que  la 
vision  des  couleurs  malgré  l'ambljopie  de  l'œil  droit,  est 
restée  normale,  contrairement  à  ce  qui  existe  chez  la  se- 
conde malade  dont  nous  allons  donner  l'observation. 

Observation  II.  —  Hystérie;   ambl^opie;  acliromatopsie  ; 
paralysie  de  la  troisième  paire  ;  névralgie  du  trijumeau. 

Emma  B...,  âgé  de  trente-huit  ans,  couturière,  entre  à  la 
Clinique,  le  29  août  1881. 

Cette  femme  est  atteinte  depuis  son  enfance,  de  strabisme 
externe  de  l'œil  droit,  lié  à  une  myopie  prononcée  ;  néan- 
moins, jusque  dans  ces  derniers  temps,  la  vision  était  relati- 
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vement  satisfaisante.  La  santé  générale  n'a  jamais  été  bonne; 
jusqu'à  l'âge  de  quinze  ou  seize  ans,  la  malade  a  été  sujette  à 
des  épistaxis  fréquentes.  Elle  a  toujours  été  anémique,  mal 
réglée  et  si  impressionnable  que,  pour  ce  seul  fait,  on  l'a  con- 
sidérée à  diverses  reprises  comme  atteinte  d'hystérie.  Plus 
tard,  et  à  de  longs  intervalles,  il  y  a  eu  de  véritables  atta- 
ques convulsives,  à  la  suite  d'émotions  vives. 

Il  j  a  cinq  ans,  une  hémoptysie  abondante  survenue  sans 
motif  appréciable,  a  nécessité  un  séjour  au  lit  de  près  de 
trois  mois.  Peu  de  temps  après,  survinrent  des  douleurs  né- 
vralgiques occupant  toute  la  tète,  sans  localisation  précise. 
Après  six  mois  de  traitements  divers,  ces  douleurs  disparu- 
rent pour  ne  plus  revenir  qu'au  mois  de  juillet  dernier  ;  elles 
siégeaient  cette  fois  dans  le  côté  droit  de  la  tête,  et  dans 
l'œil  correspondant.  A  peu  près  à  la  même  époque,  la  malade 
s'aperçut  que  sa  vue  baissait,  et.  à  la  suite  de  méprises  aux- 
quelles l'exposait  tout  particulièrement  sa  profession  de  cou- 
turière, elle  dut  reconnaître  qu'elle  confondait  entre  elles 
certaines  couleurs,  notamment  le  rouge  et  le  vert,  ce  qui 
l'obligea  à  quitter  son  atelier.  Mais  il  importe  de  noter  que 
l'achromatopsie  était  déjà  très  évidente,  alors  que  l'acuité 
proprement  dite  était  encore  assez  bonne  pour  permettre  de 
coudre. 

En  même  temps,  le  strabisme  externe  de  l'œil  droit  parut 
augmenter,  s' accompagnant  de  chute  de  la  paupière  supé- 
rieure. La  malade  se  décide  à  entrer  à  l'hôpital  ;  son  état  est 
le  suivant  : 

Myopie  d'environ  7  dioptries,  avec  staphylomes  posté- 
rieurs correspondants  :  atrophie  manifeste  des  nerfs  optiques, 
surtout  prononcée  à  droite.  De  ce  côté,  l'acuité  visuelle  est 
extrêmement  réduite,  les  doigts  peuvent  à  peine  être  comptés 
à  10  centimètres.  Ptosis,  mydriase,  strabisme  externe  très 
prononcé.  A  gauche,  l'acuité  est  envii'on  de  1/6. 

L'examen  de  la  vision  des  couleurs  montre  une  cécité  com- 
plète pour  le  roiic/e  et  le  vert  qui,  tous  les  deux,  sont  pris 
pour  du  gris.  Les  tons  jaunes  et  bleus  sont  bien  distingués. 

Tout  le  cùté  droit  de  la  tête  est  le  siège  de  douleurs  né- 
vralgiquespersistontes,  avec  exacerbations  nocturnes;  les  dou- 
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leurs  sont  particulièrement  vives  sur  le  territoire  des  bran- 
ches supérieure  et  moyenne  du  trijumeau.  De  même  que  dans 
l'observation  précédente,  les  points  oculaire,  nasal,  temporal, 
sus  et  sous-orbitaires,  sont  nettement  accusés.  La  malade  ne 
dort  pas,  mange  à  peine,  s'affaiblit  de  jour  en  jour.  Les  règles 
sont  supprimées  depuis  plusieurs  mois.  Toux  sèche,  fréquente. 
Pas  d'anesthésie  cutanée. 

En  présence  de  phénomènes  aussi  complexes,  M.  Badal 
croit  devoir  réserver  son  dignostic,  quant  à  la  nature  même 
des  lésions  ;  cependant  il  incline  à  croire  qu'il  s'agit  de  trou- 
bles purement  hystériques.  Lé  bromure  de  potassium  est 
prescrit  aux  doses  successivement  croissantes  de  3,  4,  5  et 
6  grammes  par  jour.  Une  injection  hypodermique  de  1  centi- 
gramme de  chlorhydrate  de  morphine  est  pratiquée  chaque 
soir,  à  la  tempe  ou  au  bras  droit. 

Tout  d'abord  on  constate  une  amélioration  sensible  ;  la 
malade  peut  reposer  une  partie  de  la  nuit  et  semble  reprendre 
des  forces  ;  mais  cette  rémission  est  de  courte  durée  et  bien- 
tôt les  douleurs  deviennent  plus  vives  que  jamais.  On  -se 
décide  alors  à  tenter  l'élongation  des  nerfs  sus  et  sous- 
orbitaires. 

30  septembre.  —  Chloroformisation.  Elongation  du  nerf 
sus-orbitaire,  d'après  le  procédé  indiqué  dans  l'observation 
précédente.  Une  forte  traction,  pratiquée  à  l'aide  d'nn  crochet 
à  strabisme,  donne  un  allongement  d'environ  2  centimètres. 
Quatre  points  de  suture  à  l'aide  de  crins;  pansement  ouaté. 

En  se  réveillant,  la  malade  est  prise  d'une  violente  attaque 
d'hystérie  qui  dure  près  de  trois  heures.  Grâce  à  une  injec- 
tion de  morphine  pratiquée  dans  la  soirée,  la  nuit  est  assez 
bonne. 

1*"^  octobre.  —  La  plaie  est  déjl  réunie;  ecchymose,  léger 
œdème  de  la  paupière.  Le  point  sus-orbitaire  est  resté  sen- 
sible à  la  pression;  d'une  façon  générale,  les  douleui's  ont  peu 
diminué.  On  continue  à  pratiquer  chaque  soir  une  injection 
de  morphine. 

3  octobre.  —  Les  douleurs  sont  moins  vives.  L'œdème  de 


la  paupière  supérieure  a  disparu:  la  teinte  ecch} nioticiue  a 
gagné  la  paupière  inférieure. 

6  octobre.  —  La  plaie  est  complètement  citatrisée;  on 
enlève  les  crins  à  suture,  plus  de  pansement;  bien  que  le  nerf 
sous-orbitaire  en  particulier,  soit  resté  très  douloureux,  on 
supprime  les  injections  de  morphine. 

17  octobre.  —  Chloroformisation.  Elongation  du  sous-orbi- 
taire. De  même  que  pour  la  première  malade  (Observ.  IJ,  des 
pinces  à  forci-pressures  doivent  être  appliquées  à  diverses 
reprises  pendant  l'opération.  A  l'aide  du  dynamomètre  dont 
il  a  été  question,  on  exerce  une  traction  portée  graduelle- 
ment jnsqu'à  3  kilogrammes,  et  qui  détermine  un  allongement 
de  3  centimètres  environ.  La  traction  ayant  été  portée  jus- 
qu'à 4  kilogrammes,  il  s'en  suit  une  rupture  du  nerf,  dont  on 
résèque  4  centimètres.  Les  lèvres  de  la  plaie  sont  réunies  très 
exactement  par  cinq  points  do  suture  .  Pansement  ouaté. 

A  son  réveil,  la  malade  est  prise,  comme  la  première  fois, 
d'une  attaque  d'hystérie  qui  dure  de  dix  heures  du  matin  à 
quatre  heures  du  soir.  Une  injection  de  morphine,  pratiquée 
dans  la  soirée,  est  suivie  d'un  sommeil  calme  jusqu'à  minuit. 

18  octobre.  —  Apparence  de  réunion  des  lèvres  de  la 
plaie,  légère  tuméfaction  des  parties  molles  voisines;  la 
moindre  pression  provoque  une  douleur  vive.  L'anesthésie 
due  à  la  résection  du  nerf  est  limitée  à  l'aile  du  nez,  à  la 
moitié  droite  de  la  lèvre  supérieure  et  à  la  portion  correspon- 
dante de  la  muqueuse  buccale.  L'opération  n'a  amené  aucun 
soulagement. 

19  octobre.  —  La  tuméfaction  a  presque  entièrement  dis- 
paru, excepté  vers  l'angle  interne  de  la  plaie,  où  existe  une 
sorte  d'empâtement;  les  douleurs  sont  un  peu  moins  vives. 
On  supprime  encore  une  fois  les  injections  de  morphine,  qui 
sont  remplacées  par  une  potion  au  chloral. 

21  octobre.  —  Léger  mouvement  fébrile;  une  pe+ite  collec- 
tion purulente  s'est  formée  vers  l'angle  interne  de  la  plaie; 
on  l'évacué  par  la  simple  pression  du  doigt.  Fomentations 
émollientes. 
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22  octobre.  —  La  malade  n'a  pas  dormi;  elle  a  eu  pendant 
la  nuit,  une  perte  de  connaissance  de  dix  minutes  environ, 
provoquée,  dit-elle,  par  l'intensité  des  douleurs  névralgiques. 

24  octobre.  ■ —  La  plaie  est  complètement  cicatrisée;  on 
enlève  les  crins;  plus  de  pansement.  Le  point  sous-orbitaire 
a  presque  disparu,  mais  la  malade  continue  à  se  plaindre  de 
douleurs  vagues  occupant  tout  le  côté  droit  de  la  tête,  sans 
localisations  précises;  elle  souffre  aussi  dans  la  région  épi- 
gastrique. 

On  prescrit  des  frictions  avec  : 

Huile  de  camomille  camphrée   60  gr. 

Laudanum  de  Sydenham. .  )  ,  ^ 
Chloroforme   j  "   °  ' 

8  novembre.  —  Les  douleurs  gastralgiques  sont  remplacées 
par  une  névralgie  intercostale  extrêmement  aiguë,  qui  ne 
cède  qu'à  l'application  de  deux  petits  vésicatoires  volants 
appliqués,  l'un  en  avant,  l'autre  en  arrière  du  thorax,  au 
niveau  du  cinquième  espace  intercostal. 

20  novembre.  —  Peu  de  changement  dans  l'état  de  la  ma- 
lade :  elle  est  extrêmement  faible  et  ne  quitte  pas  le  lit.  De 
temps  à  autre,  elle  réclame  le  soir  une  injection  de  morphine 
dans  la  crainte  de  ne  pouvoir  dormir.  On  supprime  le  bro- 
mure de  potassium  qui  n'a  donné  aucun  résultat. 

Un  anthrax  se  développe  à  la  partie  supérieure  de  la  région 
dorsale,  au  point  d'application  du  vésicatoire.  Une  incision 
cruciale  est  suivie  d'une  perte  de  connaissance  de  quelques 
minutes. 

Cet  anthrax  a  guéri  rapidement,  mais  depuis  cette  époque 
la  malade  est  sujette  à  des  pertes  de  connaissance,  qui  n'ap. 
paraissant  d'abord  que  dans  certaines  circonstances  :  douleurs 
plus  vives,  contrariétés,  etc.,  ont  fini  par  se  produire  sans 
cause  appréciable. 

1®'  décembre.  —  Actuellement,  les  pertes  de  connaissance 
reviennent  chaque  jour  à  trois  heures,  annoncées  par  une 
sensation  de  boule  remontant  de  l'estomac  à  la  gorge.  La 
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malade  pâlit,  et  pendant  dix  minutes  ou  un  quart  d'heure, 
reste  immobile  et  inerte,  insensible  à  tout  ce  qui  l'entoure. 
Pas  de  catalepsie. 

La  vision  devient  de  plus  en  plus  mauvaise.  Les  douleurs  ^ 
persistent  dans  tout  le  côté  droit  de  la  tête;  toutefois,  les  points 
sus  et  sous-orbitaires  sont  à  peine  marqués.  Il  n'en  est  pas 
de  même  pour  les  autres  qui  sont  restés  douloureux  à  la  pres- 
sion. Le  point  oculaire,  en  particulier,  est  très  accusé  et 
provoque  chaque  jour  les  plaintes  de  la  malade. 

On  se  propose  de  recourir  à  la  métallothérapie, 

RÉSl'MÉ. 

Observation  L  —  Femme,  trente-neuf  ans.  Depuis  tiois 
ans,  douleurs  névralgiques  de  tout  le  côté  droit  de  la  tête, 
affectant  plus  particulièrement  les  branches  supérieure  et 
moyenne  du  trijumeau;  paralysie  complète  de  la  troisième 
paire.  Insuccès  du  traitement  anti-syphilitique.  Forte  élon- 
gation  du  nerf  frontal  externe;  disparition  à  peu  près  com- 
plète du  point  sus-orbitaire.  Elongation  du  nerf  sous-orbi- 
taire  avec  une  force  de  traction  de  2  kilogrammes  1/2.  De 
ce  côté,  aucune  amélioration. 

Observation  II.  —  Femme,  trente-trois  ans  ;  anémie  pro- 
fonde ;  hystérie.  Douleurs  névralgiques  de  tout  le  côté  droit 
de  la  tête,  remontant  à  cinq  ans,  et  siégeant  plus  particu- 
lièrement sur  le  trajet  des  branches  supérieure  et  moyenne 
du  trijumeau.  Amblyopie  ;  achromatopsie  ;  paralysie  com- 
plète de  la  troisième  paire.  —  Traitements  divers,  sans  suc- 
cès. Forte  élongation  du  nerf  frontal  externe  ;  disparition  à 
peu  prés  complète  du  point  sus-orbitaire.  Elongation  du  nerf 
sous-orbitaire,  suivie  de  rupture  lorsque  la  traction  atteint 
4  kilogrammes.  Résection  de  4  centimètres.  Disparition 
du  point  sous-orbitaire.  Les  autres  points  persistent  ;  les  dou- 
leurs, dans  leur  ensemble,  ont  peu  diminué.  Depuis  la  der- 
nière opération,  pertes  de  connaissance  fréquentes.  Etat 
général  de  plus  en  plus  mauvais. 
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Comme  vous  le  voyez,  Messieurs,  nous  voilà  loin  des  résul- 
tats trillants  obtenus  par  certains  opérateurs. 

Il  est  incontestable  que  notre  première  malade  souffre  beau- 
coup moins,  depuis  qu'elle  a  subi  l'élongation  du  nerf  sus-or- 
bitaire  ;  les  narcotiques  ont  pu  être  supprimés  et  l'état 
général  se  maintient  satisfaisant.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier 
que,  peu  de  temps  après  l'opération,  l'iodure  de  potassium  a 
été  repris  et  porté  à  des  doses  élevées;  depuis  quinze  jours, 
on  pratique  en  outre  des  frictions  d'onguent  napolitain. 

Chez  la  seconde  malade,  la  résection  du  sous-orbitaire  n'a 
pas  donné  de  meilleur  résultat  que  l'élongation  du  nerf  frontal. 
Si  quelques jOo/«i.s'  douloureux  ont  disparu,  par  contre,  l'état 
général  est  devenu  des  plus  mauvais. 

A  quoi  devons-nous  attribuer  le  peu  de  succès  de  ces  tenta- 
tives? A  coup  sûr,  les  tractions  n'ont  pas  été  trop  faibles  ;  le 
reproche  contraire  pourrait  plutôt  leur  être  adressé.  Mais  il 
est  fort  probable  que  le  modiis  faciendi  n'est  pas  en  cause,  et 
qu'ici,  en  raison  de  la  complexité  des  phénomènes  pathologi- 
ques, tout  autre  procédé  aurait  pareillement  échoué. 

Ces  résultats  à  peu  près  négatifs  n'en  méritent  pas  moins 
d'être  enregistrés.  J'ai  quelques  raisons  de  penser  que.  les 
faits  de  ce  genre  ne  sont  pas  rares,  et  peut-être  la  nouvelle 
méthode  susciterait-elle  moins  d'enthousiasme  si,  en  regard 
des  guérisons  assurément  nombreuses  inscrites  à  son  actif,  on 
pouvait  placer  la  liste  des  insuccès  non  publiés. 
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LEÇONS 

SUR 

L'OPÉRATION  DE  LA  CATARACTE 


PREMIÈRE  LEÇON 

Anatomie   topographique  de  L'hémisphère 
antérieur  de  l'œil. 


Messieurs, 

Je  me  suis  efforcé,  à  chaque  opération  de  cataracte,  d'atti- 
rer votre  attention  sur  les  particularités  de  nature  à  graver 
dans  votre  mémoire  l'histoire  de  Vextraction,  et  le  nombre  de 
nos  malades  est  maintenant  assez  considérable  pour  qu'en  peu 
de  temps,  ceux  d'entre  vous  qui  suivent  régulièrement  cette 
clinique,  aient  pu  se  faire  une  idée  nette  des  différents  temps 
de  l'opération,  soit  qu'elle  s'exécute  d'une  manière  régulière, 
classique,  sans  donner  lieu  à  aucun  incident,  soit  au  contraire 
que,  par  suite  de  difficultés  prévues  ou  imprévues,  le  manuel 
opératoire  doive,  chaque  fois,  être  modifié  en  conséquence. 

Dans  les  leçons  que  je  vais  avoir  l'honneur  de  vous  faire, 
je  vous  rappellerai  à  l'occasion,  les  faits  que  nous  avons  obser- 
vés, de  manière  à  rendre  moins  aride  l'exposé  synthétique  de 
l'extraction  de  la  cataracte.  D'ailleurs,  mon  intention  n'est 
pas  de  vous  faire,  cette  année,  l'histoire  complète  de  cette 
opération  ;  je  veux  surtout  vous  décrire  le  procédé  que  vous 
me  vovez  mettre  en  usage,  à  l'exclusion  de  tout  autre,  à 


150  — 


moins  qu'il  ne  s'agisse  de  cas  absolument  spéciaux,  et  me  bor- 
nerai à  vous  signaler,  sommairement,  les  principales  mé- 
thodes qui  ont  mérité  de  prendre  rang  dans  la  science. 

Pour  se  rendre  un  compte  exact  des  difficultés  que  présente 
l'opération  de  la  cataracte,  et  des  conditions  que  doivent  rem- 
plir les  plaies  cornéennes  ou  scléro-cornéennes  pour  livrer 
passage  au  cristallin  cataracté.  il  est  nécessaire  d'avoir  bien 
l)résent  à  l'esprit  la  disposition  anatomique  de  l'hémisphère 
antérieur  de  l'œil.  Permettez-moi  de  consacrer  cette  première 
leçon  à  la  description  succinte  des  organes  qui  le  constituent. 

En  avant,  la  cornée,  composée  de  dehors  en  dedans,  des 
couches  suivantes  : 

1°  Un  épithélium  pavimenteux,  formé  au  centre  d'une  seule 
couche  de  cellules,  et  se  continuant  à  la  périphérie  avec  l'épi- 
tliélium  conjonctival.  Au-dessous  de  cette  couche  on  décrivait 
autrefois  sous  le  nom  de  lame  élastique  antérieure  de  Bowmann, 
une  mince  membrane  vitreuse  qui  n'existe  en  réalité  qu'à  la 
périphérie,  oii  elle  fait  suite  au  derme  de  la  conjonctive. 

2°  Une  couche  fibreuse  épaisse,  dont  les  éléments  sont  dis- 
posés en  faisceaux  plats,  disposés  parallèlement  à  la  surface 
de  la  cornée,  et  se  continuent  avec  les  fibres  de  la  scléroti- 
que ;  entre  les  lamelles,  des  corpuscules  étoilés  s'anatomosant 
par  leurs  prolongements. 

3°  Une  membrane  amorphe,  très  mince,  connue  sous  le  nom 
de  lame  élastique  de  Bowmann,  qui  après  avoir  tapissé  la  face 
profonde  de  la  cornée,  passe  sur  la  sclérotique  à  la  partie 
postérieure  du  canal  de  ScJilemm,  où  elle  s'épaissit  pour  for- 
mer Vanneau  tendineux  de  Dollinger:  tandis  qu'une  autre  partie 
se  divise  en  lamelles,  et  se  réfléchit  vers  l'iris,  pour  constituer 
le  li(/ament  pectine  de  Hueck. 

La  face  profonde  de  la  lame  élastique  de  Bowmann  est  ta- 
pissée par  une  simple  couche  de  cellules  pavimenteuses,  dont 
on  avait  fait  autrefois  la  membrane  de  Descemet,  ou  de 
Demours,  et  qui  vient  se  perdre  sur  la  face  antérieure  de  l'iris. 

L'épaisseur  de  la  cornée,  un  peu  moindre  au  centre  qu'à  la 
circonférence,  est  d'environ  1  millimètre.  Son  tissu  propre. 


essentiellemeut  composé  de  fibres  conjonctives,  est  extrc-me- 
ment  dense  et  résistant,  anssi  les  couteaux  à  cataracte  doi- 
vent-ils être  parfaitement  acérés  pour  traverser  cette  mem- 
brane sans  difficulté. 

Cette  résistance,  jointe  à  la  structure  lamellaire  du  tissu 
cornéen,  fait  que  parfois,  les  instruments  tranchants  ou  pi- 
quants, mal  dirigés,  au  lieu  de  pénétrer  directement  dans  la 
chambre  antérieure,  s'engagent  et  glissent  entre  les  lames  de 
la  cornée. 

Très  riche  en  filets  nerveux,  la  cornée  ne  possède  ni  artè- 
res, ni  veines.  Cependant  son  activité  nutritive  est  considéra- 
ble, comme  en  témoigne  la  rapidité  avec  laquelle  ses  plaies 
se  cicatrisent,  circonstance  des  plus  heureuses,  pour  le  succès 
de  l'opération  qui  nous  occupe. 

La  cornée  se  continue  en  arrière  avec  la  sclérotique,  dans 
l'ouverture  de  laquelle,  selon  l'expression  consacrée,  elle  s'en- 
châsse à  la  façon  d'un  verre  de  montre,  bien  qu'en  réalité  il 
y  ait  continuité  de  tissu  entre  les  deux  membranes.  La  ligne 
de  démarcation  est  indiquée  par  le  changement  de  coloration 
que  subissent  les  fibres,  en  passant  de  l'une  à  l'autre,  et  aussi 
par  le  changement  de  courbure,  la  sclérotique  appartenant  à 
une  de  surface  sphère  de  12  millimètres  de  rayon,  tandis  que 
le  rayon  de  courbure  de  la  face  antérieure  de  la  cornée  me- 
sure à  peine  8  millimètres. 

La  seule  partie  de  la  sclérotique  qui  nous  intéresse  se  ré- 
duit à  un  anneau  do  2  millimètres  au  plus,  autour  de  la  cor- 
née. Au  delà,  on  tombe  en  arrière  du  plan  de  l'iris,  dans 
cette  région  extrêmement  vasculaii^e,  connue  sous  le  nom 
de  zone  cillaire,  et  dont  les  blessures  sont  si  redoutables. 

La  sclérotique  est  une  membrane  résistante,  d'environ 
1  millimètre  d'épaisseur  au  voisinage  de  la  cornée,  constituée 
par  un  enchevêtrement  inextricable  de  fibres  élastiques  et 
conjonctives.  Sa  couleur  est  d'un  blanc  mat  azuré;  son  aspect 
brillant  est  dû  au  revêtement  épithélial  de  la  nnupieuse  qui 
la  recouvre. 

Les  deux  membranes  sont  unies  par  un  tissu  cellulaire  à 
larges  mailles,  désigné  sous  le  nom  àe/ascia  sous-co)ijo7icliral 
ou  ('j)isclère.  La  laxité  de  ce  tissu  explique  la  facilité  avec 
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laquelle,  dans  l'opération  de  la  cataracte,  la  conjonctive  çe 
laisse  parfois  infiltrer  par  l'humeur  aqueuse,  lorsque  la  base  du 
lambeau  est  placée  en  arrière  de  la  cornée.  Il  arrive,  en  effet, 
assez  fréquemment,  au  moment  de  la  contre-ponction,  que  la 
pointe  du'  couteau,  après  avoir  traversé  la  sclérotique,  soulève 
un  instant  la  conjonctive  avant  de  la  perforer,  permettant 
ainsi  à  la  chambre  antérieure  de  se  vider  dans  le  tissu  sous- 
conjonctival,  et  l'on  voit  alors  se  former  en  un  clin  d'œil,  une 
ampoule  plus  ou  moins  volumineuse  qui  s'affaisse  dès  que  la 
muqueuse  a  été  divisée. 

Cette  extensibilité  de  la  conjonctive  bulbaire,  est  également 
la  cause  fréquente  d'un  autre  accident  opératoire.  Si  l'on  a 
taillé  un  lambeau  qui  vient  se  terminer  un  peu  en  arrière  du 
sommet  de  la  cornée,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  la  plupart 
des  procédés  périphériques,  il  arrive  que  souvent  la  lame, 
après  avoir  sectionné  la  sclérotique,  glisse  plus  ou  moins  loin 
sous  la  conjonctive  et  en  détache  fort  inutilement  un  lambeau 
très  vasculaire,  pouvant  donner  lieu  à  un  écoulement  de  sang 
qui  gt'ne  l'opérateur. 

La  sclérotique,  bien  que  traversée  par  un  grand  nombre 
de  vaisseaux,  est,  par  elle-môme,  peu  vasculaire;  les  termi- 
naisons nerveuses  y  sont  fort  rares.  La  conjonctive  qui  la  re- 
couvre est  riche,  au  contraire,  en  nerfs  et  en  vaisseaux  de 
toutes  sortes,  particulièrement  au  voisinage  de  la  cornée,  où 
les  vaisseaux  artériels  et  veineux  constituent  un  réseau  déli- 
cat, connu  sous  le  nom  àe plexus  j)crikéraliqiie. 

On  désigne  sous  le  nom  de  limée,  le  léger  renflement,  très 
riche  en  capillaires,  que  forme  la  conjonctive  au  pourtour  de 
la  cornée.  Dans  la  description  des  différents  procédés 
d'extraction  de  la  cataracte,  cette  expression  est  souvent 
employée  pour  désigner  la  jonction  scléro-cornéenne,  mais  en 
réalité,  la  limbe  ne  commence  que  là  ou  finit  la  cornée. 

Le  mode  d'union  de  la  cornée  à  la  sclérotique,  mérite  une 
attention  spéciale.  Les  deux  membranes  sont  taillées  en 
biseau,  la  première  aux  dépens  de  sa  face  externe,  la  seconde 
aux  dépens  de  sa  face  interne  ;  mais  la  sclérotique  empiète 
un  peu  plus  sur  la  cornée  en  haut  et  en  bas  qu'en  dedans  et 
en  dehors.  Il  en  résulte  que,  vue  par  sa  face  postérieure,  la 
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cornée  offre  un  pourtour  régulièrement  circulaire  de  13  milli- 
mètres de  diamètre,  environ,  tandis  que,  vue  par  sa  face  anté- 
rieure, elle  est  légèrement  ovalaire,  à  grand  axe  horizontal  de 
12  millimètres  de  diamètre,  à  petit  axe  vertical  de  11  milli- 
mètres seulement.  Ces  chiffres  sont  importants  à  retenir. 

A  la  partie  postérieure  de  la  jonction  scléro-cornéenne,  se 
voit  le  canal  de  ScUemm,  creusé  dans  l'épaisseur  de  la  sclé- 
rotique. C'est  une  sorte  de  plexus  veineux  plutôt  qu'un 
canal  véritable,  destiné  à  établir  une  communication  entre 
la  circulation  extra  et  intra-oculaire.  Lorsque  dans  l'opéra- 
tion de  la  cataracte,  ce  canal  vient  à  être  divisé,  il  peut  m 
résulter  un  écoulement  de  sang  abondant. 

La  paroi  interne  du  canal  de  Schlemra  répond  à  la  grande, 
circonférence  de  l'iris. 

Si  l'on  pratique  une  coupe  de  l'hémisphère  antérieur  de 
l'œil  suivant  un  plan  passant  par  les  attaches  de  l'iris,  la  sec- 
tion répond  intérieurement  au  bord  postérieur  du  biseau  cor- 
néen,  traverse  le  canal  de  Schlemm,  et  extérieurement  passe 
à  2  millimètres  du  limbe.  Il  résulte  de  là  que,  dans  la  section 
du  lambeau,  lors  de  l'opération  de  la  cataracte,  le  couteau 
peut  être  introduit  jusqu'à  2  millimètres  en  arrière  de  la 
limite  scléro-cornéenne,  et  pénétrer  néanmoins  dans  la  cham- 
bre antérieure,  à  la  condition  toutefois,  d'être  dirigé  bien 
parallèlement  au  plan  de  l'iris.  Une  autre  conséquence  de 
cette  disposition  anatomique,  c'est  que  toute  division  de  la 
coque  oculaire,  comprise  entre  le  limbe  et  le  plan  de  l'iris, 
intéresse  à  la  fois  le  biseau  sclérotical  et  le  biseau  corncen. 
Pour  que  la  sclérotique  fût  seule  divisée,  il  faudrait  porter 
l'instrument  en  arrière  du  limbe,  mais  alors  on  traverserait 
nécessairement  le  canal  de  Schlemm,  et  l'on  serait  exposé 
à  blesser  l'iris. 

L'iris  est  un  voile  membraneux  d'un  demi-millimètre  d'épais- 
seur à  peine,  sorte  de  diaphragme  musculaire,  à  ouverture 
variable,  placé  verticalement  au-devant  du  cristallin.  Sa 
grande  circonférence  s'attache  à  la  lèvre  postérieure  du 
bi  seau  sclérotical  ;  sa  petite  circonférence  circonscrit  l'ouver- 
ture pupillaire.  La  pupille  n'occupe  pas  exactement  le  centre 
de  l'iris,  elle  est  placée,  en  général,  un  peu  en  dedans  et  en  haut. 


La  face  postérieure  de  l'iris,  revêtue  d'une  couche  épaisse 
de  cellules  pigmeiitaires,  appelées  autrefois  membrane  uvée, 
s'applique  dans  sa  partie  centrale,  sur  ia  convexité  anté- 
rieure du  cristallin;  à  la  périphérie,  elle  est  en  rapport  avec 
les  procès  ciliaires.  La  face  antérieure,  légèrement  bombée 
en  avant,  présente  des  stries  correspondant  aux  vaisseaux  et 
qui  sont  droites  ou  infléchies,  suivant  que  la  pupille  est  res- 
serrée ou  dilatée. 

La  lame  élastique  de  Bowmann,  en  passant  de  la  face  pos- 
térieure de  la  cornée  à  la  phériphérie  de  l'iris,  pour  consti- 
tuer le  ligament  pectine,  forme  la  paroi  inférieure  d'une  sorte 
d'espace  caverneux,  de  forme  triangulaire,  que  limitent  en 
avant  la  sclérotique  et  en  arrière  le  grand  cercle  de  l'iris. 
Cet  espace,  connu  sous  le  nom  de  canal  lymphatique  de  Fon- 
fana,  est  placé  au-dessous  et  un  peu  en  arrière  du  canal  de 
Schlemm,  et  communique  avec  la  chambre  antérieure  de  l'œil 
par  les  intervalles  qui  séparent  les  lamelles  du  ligament  pec- 
tiné.  Le  tissu  trabeculaire  en  question  paraît  être  la  principale 
voie  d'élimination  des  liquides  intra-oculaires. 

D'un  sujet  à  l'autre,  la  coloration  de  l'iris  est  très  variable, 
suivant  la  quantité  de  pigment  situé  à  sa  face  postérieure  et 
dans  sou  épaisseur.  On  y  remarque  deux  zones  distinctes, 
l'une  plus  foncée,  située  autour  de  la  pupille,  c'est  Vanneau 
coloré  interne  ;  l'autre,  plus  claire,  située  à  la  périphérie,  nom- 
mée anneau  coloré  externe.  Les  petites  taches  brunes  ou  noi- 
res que  pi^éseutent  certains  yeux,  sont  dues  à  des  amas  irré- 
guliers de  pigment. 

Sous  le  rapport  de  sa  structure,  l'iris  peut  être  considéré 
comme  formé  par  un  stroma  de  tissu  conjonctif  servant  de 
support  à  une  infinité  de  vaisseaux  et  de  nerfs  et  à  deux 
ordres  de  fibres  musculaires  lisses,  le  tout  parsemé  de  cellu- 
les pigmentaires.  De  ces  fibres,  les  unes,  circulaires,  entou- 
rent la  pupille,  sous  forme  d^in  anneau  de  1  millimètre  de 
largeur  à  peine,  et  constituent  le  sphincter  de  l'iris,  dont  la 
contraction  a  pour  eff'et  de  rétrécir  la  pupille  ;  les  autres, 
composées  de  fibres  radiées  qui  partent  de  la  grande  circon- 
férence de  l'iris  et  suivent  le  trajet  des  vaisseaux  pour  se 
porter  vers  le  sphincter,  constituent  le  muscle  dilatateur. 


1  \. 


COUPE  SCHÉMATIQUE 
de  l'hémisphère  antérieur  de  l'oeil. 

Gronsissemenl  de  10  diami^tres. 

a,  Canal  de  Schlemm;  h,  cornée;  c,  chambre  antérieure;  il,  cristalloidc 
antérieure;  c,  anneau  tendineux  de  Dallinger;  f,  couches  corticales  anté- 
rieures du  cristallin;  g,  couches  corticales  postérieures;  /(,  membrane 
liyaloide;  i,  iris;  k,  noyau  du  cristallin;  /,  paroi  post-'ricure  du  canal  de 
Petit  (liyaloide);  m,  muscle  oiliairc;  n,  espaces  de  Kontana;  o,  canal  de 
Petit  ;  procès  ciliaires  ;  (j,  chambre  postérieure;  r,zonulede  Zinn  ;  s,  sclé- 
rotique ;  /,  corps  vitré. 


L'iris  est  fixé  à  la  paroi  interne  du  canal  de  Schlemm,  non- 
seulement  par  le  ligament  pectine,  mais  encore  par  les  nom- 
breux troncs  nerveux  et  vasculaires  qui  lui  viennent  de  la 
sclérotique,  du  muscle  ciliaire  et  de  la  choroïde.  Malgré  ces 
nombreux  moyens  d'union,  l'adhérence  est  assez  faible,  et  il 
suffit  de  traumatisraes  relativement  légers,  tels  qu'une  con- 
tusion du  globe,  pour  produire  un  décollement  de  la  mem- 
brane. Cet  accident,  connu  sous  le  nom  à' irido-diali/se,  peut 
survenir  aussi  pendant  l'opération  de  la  ca+aracte,  lorsque 
par  suite  d'un  mouvement  brusque  du  patient  ou  d'une 
fausse  manœuvre  de  l'opérateur,  une  traction  trop  considé- 
rable est  exercée  sur  l'iris. 

Le  diaphragme  iridien  divise  l'espace  compris  entre  la  cor- 
née et  le  cristallin,  en  deux  parties  ou  chambres,  communi- 
quant entre  elles  par  l'ouverture  pupillaire.  La  chambre  an- 
térieure s'étend  de  la  face  postérieure  de  la  cornée  à  la  face 
antérieure  de  l'iris;  sa  profondeur,  au  centre,  est  de  2  1/2  à 
3  millimètres.  La  chambre  postérieure  n'a  guère,  à  l'état  nor- 
mal, qu'une  existence  virtuelle;  en  effet,  l'iris  repose  direc- 
tement par  son  bord  pupillaire,  sur  le  cristallin,  et  par  sa 
périphéiie,  sur  les  procès  ciliaires.  Entre  les  deux,  il  existe 
cependant  une  sorte  d'étroit  canal  prismatique  et  triangu- 
laire, à  sommet  dirigé  vers  l'axe  de  l'œil,  limité  en  avant  par 
l'iris,  en  haut  par  les  procès  ciliaires,  et  en  aiTière  par  le 
ligament  suspenseur  du  cristallin. 

Les  chambres  de  l'œil  sont  baignées  par  un  liquide  clair  et 
limpide,  sécrété  par  les  procès  ciliaires  et  connu  sous  le  nom 
d'humeur  aqueuse,  dont  la  quantité  est  équivalente  à  huit 
gouttes  d'eau  environ.  Lorsque  par  suite  d'une  ouverture  don- 
nant accès  dans  la  chambre  antérieure,  l'humeur  aqueuse 
s'écoule  au  dehors,  on  voit  l'iris  refoulé  par  le  cristallin,  sous 
l'influence  de  la  pression  exercée  par  le  corps  vitré,  se  porter 
en  avant  jusqu'à  toucher  la  cornée.  Aussi,  dans  l'extraction 
de  la  cataracte,  est-il  nécessaire  de  sectionner  la  base  du 
lambeau  assez  rapidement  pour  dépasser  le  bord  pupillaire 
avec  le  couteau,  avant  que  la  chambre  antérieure  soit  entiè- 
rement vide,  sinon  l'iris  vient  s'appliquer  sur  le  tranchant 
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de  la  lame,  ce  qui  oblige  l'opérateur  à  pratiquer  malgré  lui 
une  iridectomie  généralement  fort  irrégulière,  en  pareil  cas. 

Du  reste,  l'humeur  aqueuse  se  reproduit  avec  une  extrême 
facilité,  surtout  chez  les  sujets  jeunes.  Il  suffit  de  quelques 
instants  pour  qu'une  chambre  antérieure  qui  vient  d'être 
vidée,  se  remplisse  de  nouveau,  et  cela  plusieurs  fois  de  suite. 
Cette  propriété  a  été  mise  à  profit  pour  délayer  et  entraîner 
au  dehors  les  débris  de  substance  cristallinienne  qui  peuvent 
être  restés  dans  l'œil,  après  l'extraction  de  la  cataracte. 

L'humeur  aqueuse  possède  une  propriété  curieuse  dont 
la  chirurgie  oculaire  a  tiré  un  parti  considérable,  c'est  de 
résorber  la  substance  propre  du  cristallin,  à  la  condition  tou- 
tefois que  la  lentille  ne  soit  pas  sclérosée,  et  que  l'enveloppe 
qui  la  protège  contre  cette  action  dissolvante,  ait  été  préala- 
blement déchirée.  Sur  cette  propriété  de  l'humeui'  aqueuse 
est  fondée  la  méthode  de  traitement  des  cataractes  molles, 
connue  sous  le  nom  de  discision  de  la  cajjsule. 

La  question  de  savoir  quelle  résistance  l'iris,  membrane 
essentiellement  extensible  et  mobile,  peut  offrir  à  l'expulsion 
du  cristallin  cataracté,  a  été  fort  discutée. 

Le  diamètre  de  l'ouverture  pupillaire,  moindre  chez  les 
vieillards  que  chez  les  sujets  jeunes,  varie  physiologiquement 
de  3  à  6  millimètres,  et  peut  atteindre  jusqu'à  8  et  10  milli- 
mètres, sous  l'influence  de  l'atropine.  Le  diamètre  du  cristal- 
lin étant  de  1  centimètre  environ,  il  en  résulte  que  la  pupille 
la  plus  dilatée  suffirait  à  peine  à  livrer  passage  à  une  lentille 
cataractée,  revêtue  de  sa  capsule,  et  qui  aurait  conservé  son 
volume  normal.  Mais  en  réalité,  par  suite  de  la  rétraction 
et  de  la  condensation  des  fibres  cristalliniennes.  les  cataractes 
ont  rarement  des  dimensions  aussi  considérables.  D'un  autie 
côté,  dans  presque  toutes  les  méthodes  en  usage,  l'extraction 
de  la  lentille  est  précédée  d'une  déchirure  de  la  capsule,  la- 
quelle reste  en  arrière  de  l'iris,  diminuant  d'autant,  de  bien 
peu  il  est  vrai,  le  volume  de  l'organe.  Enfin,  il  est  assez  rare 
qu'une  cataracte  soit  entièrement  dure:  le  plus  souvent,  les 
couches  périphériques  corticales  sont  restées  molles  et  fria- 
bles, et  le  noyau  seul,  dont  le  diamètre  est  généralement  com- 


pris  entre  7  et  8  millimètres,  est  assez  complètement  sclérosé 
pour  ne  pouvoir  se  fragmenter. 

II  suffirait  donc  d'avoir  recours  au  collvre  d'atropine  pour 
que  la  plupart  des  cataractes  pussent  être  expulsées  sans 
avoir  à  distendre  la  pupille;  mais,  outre  que  certains  opéra- 
teurs rejettent  en  pareil  cas  l'emploi  du  mydriatique,  il  arrive 
le  plus  souA'ent  que,  par  suite  de  l'écoulement  de  l'humeur 
aqueuse,  au  moment  de  la  section  du  lambeau,  et  de  Tirritation 
résultant  du  traumatisme,  le  sphincter  se  contracte  énergi- 
quement,  surtout  si  Tiris  a  été  touché  par  le  couteau,  ne 
laissant  même  pas  une  ouverture  suffisante  pour  livrer  pas- 
sage au  noyau.  La  chose  a  peu  d'importance  si  l'on  doit  pra- 
tiquer une  iridectomie;  dans  le  cas  contraire,  il  faut  exercer 
sur  l'œil  une  certaine  pression  pour  que  la  résistance  du 
sphincter  soit  vaincue,  et  alors,  tandis  que  la  portion  dure 
de  la  cataracte  francliit  la  pupille  qu'elle  distend  suivant 
son  diamètre  horizontal,  les  masses  corticales,  moins  consis- 
tantes, S9nt  retenues  en  arrière. 

Quelques  opérateurs  ont  tenté,  dans  ces  dernières  années, 
de  pratiquer  l'extraction  de  la  cataracte,  à  l'aide  d'une  sec 
tion  périphérique,  sans  iridectomie,  et,  dans  le  but  de  s'oppo- 
ser au  prolapsus  de  l'iris,  presque  inévitable  en  pareils  cas, 
ont  recours  à  l'emploi  de  l'ésérine,  qui  jouit  de  la  propriété 
de  resserrer  la  pupille.  La  résistance  opposée  par  la  contrac- 
tion spasmodique  du  sphincter  peut  devenir  alors  considé- 
rable, et  l'on  voit  parfois  le  cristallin,  plutôt  que  de  franchir 
l'ouverture  pupillaire,  s'engager  dans  la  plaie,  coiffé  en 
quelque  sorte  par  l'iris. 

Mais  c'est  surtout  lorsque,  à  la  suite  d'inflammations 
aiguës  ou  chroniques,  des  adhérences  se  sont  établies  entre 
la  face  postérieure  de  l'iris  et  la  cristalloïde  antérieure,  que 
l'on  est  exposé  à  voir  la  pupille  ne  plus  pouvoir  se  dilater 
suffisamment  pour  livrer  passage  à  la  cataracte,  à  moins 
d'exercer  une  pression  suffisante  pour  rompre  les  synéchies, 
au  risque  de  provoquer  l'issue  du  corps  vitré. 

Il  ne  faudrait  cependant  pas  s'exagérer  le  degré  de  résis- 
tance du  sphincter  iridien.  Le  plus  souvent,  à  l'état  normal, 
la  tension  est  si  faible,  qu'au  moment  ou  s'achève  la  section 
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du  lambeau,  dans  l'opération  do  la  cataracte,  on  voit  l'iris, 
entraîné  par  l'humeur  aqueuse,  venir  faire  hernie  entre  les 
lèvres  de  la  plaie,  où  il  n'y  a  plus  qu'à  la  saisir  pour  pra- 
tiquer l'iridectomie. 

Si  l'iris  tient  une  aussi  grande  place  dans  l'histoire  de 
l'extraction,  c'est  précisément  à  cause  de  cette  fâcheuse  ten- 
dance à  venir  prolaber  dans  la  plaie,  toutes  les  fois  que  le 
sommet  du  lambeau  est  placé  au  voisinage  de  la  jonction 
scléro-cornéenne.  Et  comme  les  sections  périphériques  sont 
infiniment  préférables,  pour  plusieurs  raisons,  aux  sections 
pratiquées  à  une  certaine  distance  eh  avant  du  plan  de  l'iris, 
on  conçoit  que  les  opérateurs  aient  pris  le  parti  d'exciser 
la  portion  herniée.  mutilation  regrettable  assurément,  sous 
le  rapport  cosmétique,  mais  d'ailleurs  parfaitement  inotten- 
sive.  et  que  l'expérience  a  montré  être  sans  grand  incon- 
vénient au  point  de  vue  optique. 

Telle  est  l'origine  de  l'iridectomie.  Pratiquée  d'aljord  timi- 
dement, et  à  titre  exceptionnel,  l'excision  de  l'iris  n'a  pas 
tardé  à  se  généraliser,  et  dans  toute  extraction  à  lambeau 
périphérique,  elle  constitue  aujourd'hui  un  des  temps  de 
l'opération. 

D'ailleurs,  l'iridectomie  n'est  pas  seulement  la  conséquence 
de  l'emplacement  donné  à  la  section,  elle  a  encore  une  impor- 
tance considérable  pour  le  nettoyage  de  l'œil.  11  arrive  en 
effet,  dans  la  plupart  des  extractions  de  cataraefe,  (|a'après 
la  sortie  du  noyau,  une  partie  de  la  substance  périphérique 
du  cristallin,  généralement  molle  et  glutineuse,  reste  retenue 
dans  la  chambre  postérieure,  où  elle  adhère  aux  débris  de 
la  capsule  et  à  l'iris. 

Ces  masses  corticales  doivent  être  expulsées  avec  le  plus 
grand  soin,  sinon  elles  deviennent  la  cause  fréquente  d'acci- 
dents ultérieurs;  or,  il  est  facile  de  comprendre  qu'une  iri- 
dectomie  pratiquée  en  regard  de  la  section,  rend  le  nettoyage 
de  l'œil  bien  autrement  facile  que  si  l'iris  a  été  respecté. 
Dans  le  premier  cas,  la  cataracte  n'ayant  plus  à  vaincre  la 
résistance  du  sphincter,  passe  en  entier  dans  la  chambre 
antérieure  au  moment  où  elle  commence  à  se  dégager,  et 
c'est  là  seulement,  en  franchissant  l'ouverture  sciéro-cor- 
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néeniie,  qu'elle  abandonne  une  partie  de  ses  couches  périphé- 
riques. Ces  débris,  de  même  que  le  lambeau  capsulaire  qui 
peut  avoir  été  détaché  par  le  kystitome,  trouvent  ensuite 
dans  la  brèche  pratiquée  à  l'iris,  et  dans  la  plaie  qui  lui  fait 
suite,  un  canal  admirablement  disposé  pour  leur  facile  expul- 
sion. 

Si,  au  contraire,  l'iridectomie  n'a  pas  été  pratiquée,  non-seu- 
lement il  devient  paifois  diffficile  de  provoquer  le  dégage- 
ment des  masses  corticales  restées  dans  la  chambre  posté- 
rieure, mais  encore  il  peut  arriver  que  des  quantités  notables 
de  substance  cristallinienne  demeurent  cachées  derrière  l'iris 
et  que  l'opérateur,  trompé  par  une  pupille  parfaitement  noire, 
abandonne  dans  l'œil  ces  débris  de  cataracte,  croyant  l'opé- 
ration terminée. 

En  résumé,  l'iridectomie,  dans  l'extraction  de  la  cataracte, 
répond  à  trois  indications  différentes  : 

1°  Donner  une  issue  facile  au  cristallin,  en  annulant  la 
résistance  du  sphincter  iridien,  et  surtout  en  empêchant  la 
cataracte  de  s'engager  dans  la  plaie,  coiffée  par  l'iris; 

2°  Prévenir  les  enclavements,  et  par  là  même  les  cicatrices 
cystoïdes,  les  iritis,  les  irido-cyclites,  ou  même  les  accidents 
glaucomateux  qui  en  sont  trop  souvent  la  conséquence; 

3°  Permettre  un  nettoyage  parfait  des  chambres  de  l'œil, 
chose  de  la  plus  haute  importance,  pour  éviter  la  production 
des  cataractes  secondaires. 

L'iris  étant  essentiellement  vasculaire,  on  devrait  s'atten- 
dre à  ce  que  l'excision  de  cette  membrane  s'accompagnât 
toujours  d'un  écoulement  de  sang  plus  ou  moins  abondant;  il 
n'en  est  rien,  par  suite  probablement  de  la  rétraction  des 
parois  vasculaires  qui  résulte  de  l'emploi  des  ciseaux,  et 
lorsqu'une  petite  hémorrhagie  se  pi'oduit,  on  est  en  droit  de 
supposer  qu'il  existait  un  certain  état  congestif  de  l'iris. 

En  réalité,  la  plupart  des  épanchements  sanguins  qui  se  font 
dans  la  chambre  antérieure,  après  l'iridectomie,  ont  une  toute 
autre  origine  : 

Les  sections  scléro-cornéennes  donnent  lieu  forcément  à 
une  petite  hémorrhagie  en  nappe,  provenant  des  vaisseaux 
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de  la  conjonctive  et  de  l'épisclère.  Souvent,  pai'  nu  cll'et  de 
capillarité,  le  sang  gagne  rintérieur  de  l'œil,  dès  que  la  sec- 
tion du  lambeaux  est  ternriinée;  mais  si  la  coapfation  est  par- 
faite, c'est  seulement  après  l'excision  de  l'iris,  et  par  suite  de 
manœuvres  opératoires  qui  ont  produit  l'entrebâillement  de 
la  plaie,  que  l'on  voit  la  chambre  antérieure  se  remplir  de 
sang.  La  plupart  des  hémorrhagies  attribuées  à  l'excision  de 
l'iris  n'ont  pas  d'autre  cause. 

Avant  d'arriver  à  la  description  du  cristallin,  il  est  bon 
que  je  vous  dise  ce  que  l'on  entend  par  zone  ciliaire.  C'est 
une  expression  qui  revient  fréquemment  en  pathologie  ocu- 
laire, et  sur  laquelle  il  est  nécessaire  d'être  fixé. 

Des  trois  membranes  :  sclérotique,  choroïde  et  rétine,  qui 
concourent  à  former  la  coque  de  l'hémisphère  postérieur  de 
l'œil,  la  première  passe  seule  en  avant  du  plan  de  l'iris,  pour 
se  continuer  avec  la  cornée.  La  membrane  interne,  la  rétine, 
arrivée  au  niveau  de  la  région  équatoriale  du  cristallin,  se 
termine  par  un  bord  festonné,  connu  sous  le  nom  à'orxi  ser- 
rata,  étroitement  uni  à  la  choroïde  et  à  Thraloïde.  et  qui 
semble  se  continuer  avec  la  zonulc  de  Zinn. 

La  choroïde  a  une  terminaison  moins  simple.  Ari'ivée  au 
voisinage  du  ligament  suspenseur  du  cristallin,  son  épaisseur 
augmente  considérablement,  en  même  temps  que  sa  struc- 
ture se  modifie,  et  la  membrane  semble  se  dédoubler  en  deux 
couches,  qui  vont  se  terminer  à  la  périphérie  de  l'iris  :  l'une 
externe,  constituée  par  le  muscle  cilia're,  l'autre  interne, 
formée  par  les  procès  ciliaires.  Cette  portion  épaissie  de  la 
choroïde  mesure  environ  6  millimètres  d'avant  en  arrière; 
c'est  la  zone  ciliaire. 

Le  muscle  ciliaire,  ou  muscle  de  V accommodation,  est  un 
anneau  musculaire,  adossé  par  sa  face  externe  et  sur  une 
étendue  de  3  millimètres  environ,  à  la  face  profonde  de  la 
sclérotique.  Son  bord  postérieur  se  continue  avec  la  choroïde  ; 
par  sa  face  interne  il  s'unit  aux  procès  ciliaires,  et  par  son 
bord  antérieur  à  la  face  profonde  du  canal  de  Schlemm  et  à 
la  grande  circonférence  de  l'iris. 

Ce  muscle  est  composé  de  fibres  lisses,  disposées  sur  deux 
plans.  Le  plan  superficiel  est  formé  par  des  fibres  à  direction 
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antéro-postérieure,  qui,  en  avant,  s'insèrent  à  la  paroi  interne 
du  canal  de  Schlemm,  et  en  arrière,  vont  se  perdre  dans  la 
choroïde.  Le  plan  profond  est  constitué  par  des  fibres  circu- 
laires disposées  en  faisceaux  annulaires  parallèles  à  l'équa- 
teur  du  cristallin. 

Le  mécanisme  suivant  lequel  le  mufcle  ciliaire  peut  modi- 
fier la  courbure  du  cristallin,  de  manière  à  produire  l'accom- 
modation de  l'œil  aux  distances,  est  encore  très  discuté. 
serait  important  de  savoir  si,  comme  le  pensent  certains 
physiologistes,  les  fibres  circulaires  de  ce  muscle  peuvent  en 
se  contractant,  venir  exercer  par  l'intermédiaire  des  procès 
ciliaires,  une  certaine  pression  sur  la  circonférence  du  cris- 
tallin. 

Le  cristallin  cataracté  a  perdu,  il  est  vrai,  toute  élasticité, 
et  ne  peut  plus  modifier  la  courbure  de  sa  surface.  Mais  si  la 
cristalloïde  antérieure  a  été  déchirée,  ainsi  que  cela  a  lieu 
dans  l'extraction  de  la  cataracte,  on  conçoit  que  la  contraction 
du  muscle  ciliaire  puisse  contribuer  à  chasser  la  lentille  hors 
de  sa  capsule.  Dans  cette  hypothèse,  l'ésérine,  qui  produit 
un  spasme  d>i  muscle  accoramodateur,  favoriserait  l'expul- 
sion de  la  cataracte,  si  toutefois  cette  action  n'était  pas  neu- 
tralisée par  la  résistance  opposée  en  sens  contraire,  par  le 
sphincter  iridien  également  contracturé. 

Les  procès  ciliaires  sont  des  replis  membraneux,  au  nombre 
de  70  environ,  dirigés  d'arrière  en  avant,  suivant  la  direction 
des  méridiens  de  l'œil,  et  qui  constituent  à  la  périphérie  du 
cristallin,  mais  sans  qu'il  y  ait  contact,  une  couronne  ana- 
logue à  celle  que  forment  les  griffes  d'une  bague  autour  d'un 
diamant  enchâtonné.  Leur  ensemble  constitue  le  corjjs  ciliaire. 

Les  procès  ciliaires  sont  unis  par  leur  base  à  la  choroïde, 
au  muscle  ciliaire,  et  à  la  face  postérieure  du  grand  cercle 
de  l'iris  ;  leur  bord  tranchant  répond  au  ligament  suspenseur 
du  cristallin,  et  leurs  plis  s'engrènent  avec  les  plis  semblables 
que  forme  cette  membrane.  Ils  remplissent  l'espace  compris 
entre  l'iris,  le  cristallin  et  son  ligament  suspenseur,  et  peu- 
vent être  considérés  comme  de  véritables  plexus  sanguins 
érectiles  constitués  par  des  capillaires  que  réunit  un  stroma 
analogue  à  celui  de  la  choroïde. 
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Ce  sont  des  organes  extrêmement  délicats  qu'il  faut  avoir 
grand  soin  de  ne  paS  blesser  dans  l'extraction  de  la  cataracte, 
sous  peine  de  voir  éclater  des  accidents  intlamniatoires 
{cy dites),  qui  ne  tardent  pas  à  se  propager  à  l'iris  et  à  la 
choroïde.  Ces  accidents  ne  sont  pas  rares  à  la  suite  de  l'intro- 
duction d'instruments  de  traction,  soit  que  l'on  veuille  extraire 
le  cristallin  dans  sa  capsule,  soit  qu'une  luxation  de  cet 
organe,  accompagnée  d'issue  du  corps  vitré,  oblige  à  ter- 
miner rapidement  l'opération  à  l'aide  du  crochet  de  Grœfe, 
ou  d'une  curette. 

h'appareil  cristallinien,  qui  nous  intéresse  plus  spéciale- 
ment, comprend  un  ensemble  d'organes  qui  sont  :  1"  la  len- 
tille, ou  cristallin  proprement  dit  ;  2°  sa  capsule,  connue  sous 
le  nom  de  cristalloïde  ;  3"  son  ligament  suspenseur,  nonmié 
aussi  zonule  de  Zinn. 

Le  cristallin  est  une  lentille  bi-convexe,  qu'enveloiipe  com- 
plètement une  capsule  extrêmement  mince,  par  l'intermédiaire 
de  laquelle  il  est  en  rapport,  en  avant,  avec  l'humeur  aqueuse 
et  l'iris  ;  en  arrière,  avec  la  fossette  hyaloïde  du  corps  vitré, 
sur  laquelle  il  repose.  11  est  entouré,  à  sa  circonférence,  par 
son  ligament  suspenseur  qui  l'unit  solidement  à  la  zone  ci- 
liaire. 

L'épaisseur  du  cristallin  sur  Taxe  varie,  suivant  les  sujets, 
et  suivant  l'état  de  l'accommodation,  de  3  millimètres  et  demi 
à  5  millimètres  ;  elle  est  la  même  chez  l'enfant  que  chez 
l'adulte,  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  de  son  diamètre,  qui  mesure 
7  millimètres  seulement  au  moment  de  la  naissance,  tandis 
qu'il  atteint  9  à  10  millimètres  vers  l'âge  de  vingt  ans,  après 
quoi  il  cesse  de  croître.  D'une  façon  générale,  on  peut  dire 
que  le  diamètre  du  cristallin,  quelles  que  soient  les  dimensions 
du  globe,  est  inférieur  d'environ  2  millimètres,  au  diamètre 
transversal  de  la  cornée. 

Les  faces  de  la  lentille  peuvent  être  considérées,  au  point 
de  vue  clinique,  comme  à  peu  près  sphériques.  Le  rayon  de 
courbure  de  la  face  antérieure  est  de  9  millimètres  environ  ; 
celiii  delà  face  postérieure,  de  G  millimètres  seulement.  Il  ré- 
sulte de  cette  dift'érence  de  courbur^*.  qu'un  plan  passant  par 
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la  circonférence  de  la  lentille  coupe  son  axe  en  deux  parties 
inégales,  dont  l'antérieure  est  à  la  postérieure,  comme  2 
est  à  3. 

hes pôles  du  cristallin  sont  les  points  où  l'axe  antéro-posté- 
rieur  du  globe  rencontre  la  lentille.  Le  pôle  antérieur  répond 
au  centre  de  la  pupille  ;  le  pôle  postérieur,  au  centre  de  la  fos- 
sette hjaloïdienne.  De  là  le  nom  de  cataractes  folâtres  donné 
aux  opacités  cristalliniennes  siégeant  à  ce  niveau. 

La  distance  du  pôle  antérieur  à  la  face  postérieure  de  la 
cornée  varie,  suivant  les  sujets,  de  2  millimètres  et  demi  à 
3  millimètres. 

Le  poids  moven  du  cristallin  est  de  25  centigrammes  envi- 
ron, et  son  volume  d'un  quart  de  centimètre  cube. 

La  consistance  du  cristallin  est  extrêmement  variable. 
Chez  le  fœtus  et  l'enfant,  il  est  mou,  presque  diffluent.  Par 
les  progrès  de  l'âge,  sa  consistance  augmente  sans  cesse  jus- 
que dans  l'extrême  vieillesse;  de  plus,  pour  un  même  cris- 
tallin, la  consistance  va  en  croissant  des  couches  superfi- 
cielles aux  parties  centrales,  mais  non  pas  d'une  manière 
régulière.  Chez  l'adulte,  si  l'on  divise  l'axe  de  la  lentille  en 
quatre  parties  égales,  les  parties  moyennes,  qui  constituent 
ce  qu'on  appelle  le  noyau,  offrent  une  consistance  à  peu  près 
uniforme,  et  beaucoup  plus  considérable  que  celle  des  parties 
enveloppantes,  connues  sous  le  nom  de  couches  corticales, 
lesquelles  sont  d'autant  plus  molles  qu'on  se  rapproche  da- 
vantage de  la  périphérie.  A  l'état  normal,  il  serait  difficile 
de  déterminer  le  point  précis  où  commence  le  noyau,  mais 
dans  les  cristallins  cataractés,  la  ligne  de  démarcation  de- 
vient en  général  très  distincte,  et  souvent  il  suffit  de  compri- 
mer entre  les  doigts  une  cataracte  extraite  tout  d'une  pièce, 
pour  en  détacher  les  couches  périphériques  qui  s'écrasent 
comme  la  pulpe  d'un  fruit,  tandis  que  le  noyau  est  énucléé. 

Chez  l'enfant,  le  cristallin,  y  compris  sa  capsule,  est  par- 
faitement transparent  et  incolore;  ce  n'est  que  vers  l'âge  de 
vingt-cinq  ou  trente  ans,  que  la  partie  centrale  commence 
à  présenter  une  légère  teinte  ambrée  qui  s'étend  peu  à  peu 
vers  la  périphérie,  en  même  temps  qu'elle  augmente  d'inten- 
sité. Dans  l'extrême  vieillesse,  le  cristallin  rappelle  par  sa 
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couleur  l'aspect  d'un  morceau  d'ambre  jaune,  tout  en  conser- 
vant dans  une  certaine  mesure  sa  diaphancité.  Il  est  bon  de 
ne  pas  perdre  de  vue  cette  particularité,  pour  ne  pas  être 
exposé  à  considérer  comme  un  état  pathologique  une  modi- 
fication purement  pliysiologique. 

Ces  changements  de  coloration  et  de  consistance  résultent 
de  ce  que  la  substance  propre  de  la  lentille  qui,  à  l'état  nor- 
mal, renferme  près  de  GO  p.  100  d'eau,  perd  peu  à  peu  en 
vieillissant,  une  partie  de  cette  eau  de  combinaison.  Le  même 
effet  se  produit  lorsqu'un  cristallin  transparent  est  plongé 
dans  une  solution  concentrée  de  chlorure  de  sodium;  il  prend 
un  aspect  jaunâtre  et  devient  en  quelques  jours  assez  dur 
pour  ne  pouvoir  plus  être  écrasé  entre  les  doigts. 

La  structure  du  cristallin  est  extrêmement  complexe.  Si 
l'on  examine  par  transparence  un  cristallin  d'enfant,  on  voit 
sur  chaque  face  une  figure  étoilée,  formée  par  trois  rayons 
qui,  partant  des  pôles,  se  dirigent  vers  la  péripliérie.  Ces 
rayons  sont  séparés  par  des  angles  de  60°,  mais  ils  présen- 
tent cette  particularité  que  ceux  de  la  face  antérieure  et  ceux 
de  la  face  postérieure,  au  lieu  de  se  correspondre,  divisent 
en  deux  parties  égales  un  angle  de  la  face  opposée,  de  telle 
sorte  que,  d'une  face  à  l'autre,  l'étoile  paraît  avoir  exécuté 
nue  rotation  de  60°. 

Chez  l'adulte,  la  segmentation  est  plus  complexe;  les  trois 
rayons  principaux  se  bifurquent  à  chaque  face  et  chaque 
branche  se  divise  à  son  tour.  Chacun  des  rayons  de  la  face 
postérieure  se  relie  à  ceux  de  la  face  antérieure  par  une 
série  d'autres  rayons  qui  se  succèdent  dans  l'épaisseur  de  la 
lentille  décrivant  une  de  ces  surfaces  courbes  auxquelles  on 
a  donné  le  nom  de  surfaces  gauches.  Ils  sont  constitués  par 
une  sorte  de  gangue  finement  granuleuse  qui  peut  devenir 
opaque  avec  les  années.  Si  cette  perte  de  transparence  pré- 
cède celle  de  la  substance  cristallinienne  proprement  dite,  on 
a  des  cataractes  étoilées  ou  déhiscentes. 

Les  éléments  fondamentaux  de  la  substance  pro^îre  du  cris- 
tallin, sont  les  fibres  cristalliniennes.  On  les  divise  en  fibres 
à  noyaux,  et  en  fibres  dentelées.  Les  premières  forment  les 
couches  périphériques  de  la  lentille.  Les  plus  superficielles 


Siint  molles  et  visqueuses  ;  daiT^  la  cataracte,  elles  sont  en 
fiônéral  les  dernières  à  s'opacifier,  et  leur  consistance  gluti- 
neuse  fait  qu'au  moment  de  l'extraction,  les  lambeaux  de  la 
capsule,  en  s'enroulant  sur  eux-mêmes,  en  entraînent  facile- 
ment une  partie,  ce  qui  peut  occasionner  des  accidents  ulté- 
rieurs. 

Les  couches  moyennes,  plus  fermes  ot  moins  riches  en 
noyaux,  sont  très  sujettes  à  s'opacifier  et  constituent  alors  les 
cataractes  demi-molles,  les  plus  fréquentes  de  toutes. 
•  La  portion  centrale,  ou  noyau  du  cristallin,  dure  et  résis- 
tante, est  exclusivement  composée  de  fibres  dentelées,  soli- 
dement engrenées  par  leurs  bords.  Les  cataractes  limitées  au 
noyau  sont  dites  nucléaires.  En  général,  Topacification  ne 
tarde  pas  à  gagner  les  couches  périphériques,  et  la  cataracte 
se  complète;  jusques-là,  les  malades  voient  mieux  quand  la 
pupille  est  largement  dilatée,  ce  qui  explique  l'amélioration 
apparente  produite  chez  certains  sujets,  par  les  collyres 
d'atropine. 

Sauf  pendant  la  vie  foetale,  le  cristallin  ne  possède  ni  nerfs, 
ni  vaisseaux.  Il  ne  peut  recevoir  de  matériaux  de  nutrition 
qu'au  travers  de  sa  capsule;  aussi  les  maladies  qui  altèrent 
d'une  manière  durable  la  composition  de  l'humeur  aqueuse 
ou  du  corps  vitré,  ont-elles  souvent  pour  effet  d'amener  une 
opacifîcation  de  tout  ou  partie  de  la  lentille. 

La  capsule  du  cristallin,  ou  cristalloïde,  enveloppe  complè- 
tement la  lentille  qui  s'y  trouve  logée  comme  dans  un  sac 
sans  ouverture.  On  y  distingue  la  capsule  proprement  dite, 
et  son  épithélium.  La  capsule,  en  quelque  point  qu'on  l'exa- 
mine, présente  l'aspect  d'une  lame  vitreuse  parfaitement  polie, 
transparente  et  homogène,  dans  laquelle  le  microscope  ne 
montre  aucun  élément  figuré.  Sa  minceur  est  telle  qu'on  la 
comparée  à  une  toile  d'araignée. 

De  même  que  toutes  les  membranes  vitreuses,  la  cristal- 
loïde  se  laisse  assez  facilement  traverser  par  les  instruments 
piquants  et  tranchants.  Un  de  ses  caractères  physiques  les 
plus  remarquables  est  son  élasticité  :  dès  qu'on  y  pratique 
une  déchirure,  on  voit  les  lambeaux  s'écarter  et  s'enrouler 
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cil  spirale  sur  eux-mêmes;  parfois  la  rétraction  est  telle  que 
la  lentille  se  trouve  expulsée  de  son  enveloppe.  Les  bords  de 
la  solution  de  continuité,  examinés  au  microscope,  présentent 
des  cassures  tout  à  fait  semblables  à  celles  des  fragments 
d'une  glace.  Cette  élasticité  était  nécessaire  pour  que  la  cap- 
sule pût  se  prêter  aux  changements  de  forme  du  cristallin, 
d'où  résulte  l'accommodation  de  l'œil  aux  distances. 

En  raison  de  certaines  pa'  ticularités  de  structure,  et  bien 
qu'il  n'y  ait  pas  de  limites  tranchées  entre  les  deux  parties 
de  la  capsule  qui  recouvrent  chacune  des  faces  de  la  lentille, 
on  les  distingue  en  cristalloïde  antérieure  et  cristalloïde  jws- 
térieiire. 

La  face  externe  de  la  cristalloïde  antérieure  est  en  contact 
avec  l'iris  et  baigne  dans  l'humeur  aqueuse.  Sa  face  profonde 
est  recouverte  d'un  épithélium  constitué  par  une  couche 
unique  de  cellules  qui  se  moulent,  sans  y  adhérer,  sur  les 
fibres  les  plus  superficielles  du  cristallin.  La  prolifération 
de  ces  cellules,  sous  l'influence  de  l'irritation  causée  par  la 
présence  d'une  certaine  quantité  de  substance  cristallinienne 
restée  en  arriére  de  l'iris,  après  l'extraction  de  la  cataracte, 
est  une  des  causes  les  plus  fréquentes  du  développement  des 
cataractes  secondaires. 

La  face  externe  de  la  cristalloïde  postérieure  est  en  con- 
tact avec  la  membrane  hyaloïdo  ù  laquelle  elle  adhère  assez 
fortement  pour  qu'il  soit  à  peu  près  impossible  d'extraire  le 
cristallin  avec  sa  capsule,  sans  rompre  eu  même  temps  l'en- 
veloppe du  corps  vitré. 

Les  rapports  de  la  face  profonde  avec  les  fibres  cristalli- 
niennes  sont  plus  intimes  que  du  côté  de  la  cristalloïde 
antérieure,  par  suite  do  l'absence  d'épithélium.  La  consis- 
tance gélatineuse  du  corps  vitré  ne  permettrait  pas  un 
échange  de  matériaux  aussi  actif  qu'avec  l'humeur  aqueuse, 
et  on  s'explique  l'inutilité  et  l'absence  d'un  épithélium  en  ce 
point.  Il  est  probable,  en  effet,  que  les  cellules  qui  tapissent 
la  face  profonde  de  la  cristalloïde  antérieure  ont  pour  fonc- 
tion de  régler  le  jeu  des  phénomènes  endosmo-exosmotiques 
entre  le  cristallin  et  l'humeur  aqueuse,  et  d'empêcher  ce 
liquide  de  pénétrer  en  nature  dans  le  tissu  cristallinien.  Dès 
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(jiio  cet  épitliélium  présente  des  solutions  de  continuité,  on 
voit  apparaître  dans  la  lentille  des  opacités  qui  sont  la  con- 
séquence d'un  trouble  de  nutrition  résultant  du  contact  de 
l'humeur  aqueuse. 

Les  cellules  qui  composent  cet  épitliélium  peuvent  devenir 
malades,  proliférer,  s'accumuler  entre  le  cristallin  et  la 
membrane  vitreuse;  elles  perdent  alors  leur  transparence  et 
donnent  lieu  à  des  cataractes  dites  capsulaires. 

Après  la  mort,  ces  cellules  gonflent,  prennent  l'aspect  de 
vésicules  transparentes,  se  dissocient  et  se  rompent  pour  la 
plupart;  un  peu  d'humeur  aqueuse  traverse  la  cristalloïde 
antérieure,  les  couches  superficielles  du  cristallin  deviennent 
difflu entes  et  le  mélange  de  ces  éléments  constitue  ce  qu'on 
appelle  V humeur  cleMorgacjni.  Pendant  la  vie,  on  ne  trouve  au- 
cun liquide  entre  le  cristallin  et  sa  capsule. 

Quant  à  la  membrane  vitreuse  qui  constitue  la  capsule 
proprement  dite,  les  seules  altérations  qu'elle  puisse  présenter 
consistent  dans  son  épaississement,  son  amincissement  ou  sa 
résistance.  Chez  le  vieillard,  elle  devient  friable,  cassante, 
augmente  d'épaisseur  et,  dans  l'opération  de  la  cataracte, 
peut  présenter  une  résistance  considérable  au  kjstitome. 
D'autres  fois,  dans  la  cataracte  calcaire  en  particulier,  la  cris- 
talloïde subit  au  contraire  une  sorte  d'usure  et  devient  parfois 
d'une  minceur  extrême. 

Le  cristallin  est  maintenu  en  place,  d'abord  par  l'adhérence 
assez  intime  de  la  cristalloïde  postérieure  à  la  membrane  hya- 
lo'ïde,  mais  surtout  par  une  sorte  de  ligament  suspenseur 
connu  sous  le  nom  de  zonule  de  Zinn.  C'est  un  anneau  fibreux, 
de  4  à  5  millimètres  de  largeur,  qui  entoure  la  périphérie  du 
cristallin,  et  que  l'on  peut  comparer  pour  sa  forme  et  sa  situa- 
t'.on,  mais  non  point  pour  ses  fonctions,  à  un  second  iris  placé 
en  arrière  du  premier. 

Par  sa  grande  circonférence,  la  zonule  de  Zinn  semble  se 
continuer  avec  la  terminaison  de  la  rétine.  Unie  en  ce  point  à 
l'hyaloïde,  elle  s'adosse  avec  elle  à  la  partie  postérieure  de  la 
zone  ciliaire,  puis  s'en  sépare,  se  plisse  comme  une  collerette, 
de  façon  à  épouser  la  surface  des  procès  ciliaires,  et  se  ter- 
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mine  par  une  portion  radiée  ou  petite  circonférence,  de  8  mil- 
limètres de  diamètre  environ,  qui  se  fixe  à  la  périphérie  de 
la  cristalloïdc  antérieure.  Bien  qu'on  ne  remarque  aucun 
épaississement  au  point  de  jonction,  les  deux  membranes  sont 
intimement  unies  et  il  est  difficile  de  les  séparer  sans  rompre 
en  même  temps  la  zonule  ou  la  cristalloïde.  C'est  ce  qui  a  lieu 
presque  constamment  dans  l'opération  de  la  cataracte  par 
abaissement. 

Le  rôle  de  ce  ligament  suspenseur,  en  tant  qu'organe  de 
fixation,  ne  va  pas  jusqu'à  produire  l'immobilité  absolue  du 
cristallin.  Son  élasticité  rend  possibles  les  déplacements  en 
avant  ou  en  arrière  que  peuvent  nécessiter  les  changements 
de  pression  survenus  dans  l'humeur  aqueuse  ou  dans  le  corps 
vitré,  par  suite  d'un  état  pathologique  ou  d'une  opération 
chirurgicale.  Toutes  les  fois,  par  exemple,  que  l'humeur 
aqueuse  s'écoule  au  dehors,  on  voit  le  cristallin  être  propulsé 
en  avant,  jusqu'à  arriver  en  contact  avec  la  cornée,  puis  re- 
prendre sa  position  habituelle,  à  mesure  que  la  chambre  anté- 
rieure se  rétablit.  Dans  l'opération  de  la  cataracte,  cette  pro- 
pulsion du  cristallin  en  avant,  lors  de  la  section  du  lambeau, 
rend  parfois  difBcile  la  manœuvre  du  couteau. 

Les  altérations  de  la  zonule  de  Zinn  sont  généralement  sous 
la  dépendance  de  maladies  du  corps  vitré  ou  des  membranes 
enveloppantes.  Pendant  la  vieillesse,  la  membrane  augmente 
d'épaisseur,  perd  de  sa  souplesse  et  de  son  élasticité,  devient 
rigide,  cassante,  et  il  peut  suffire  alors  d'un  choc  léger  pour 
la  rompre  et  pour  déterminer  une  luxation  du  cristallin.  Le 
même  résultat  peut  encore  se  produire  par  un  mécanisme 
différent  :  si  la  lentille  subit  un  mouvement  de  retrait  pro- 
noncé sur  elle-même,  ainsi  que  cela  s'observe  dans  les  cata- 
ractes sénilcs  qui  ont  dépassé  la  période  de  maturité,  et 
surtout  dans  certaines  cataractes  capsulaires,  le  ligament 
suspenseur,  devenu  inextensible  et  fragile,  se  sépare  de  la 
cristalloïde  au  niveau  de  son  insertion. 

Enfin,  toutes  les  causes  qui  peuvent  rompre  l'équilibre  de 
pression  entre  les  deux  parties  du  globe  que  sépare  la  cristal- 
loïde et  la  zonule,  peuvent  déterminer  une  solution  de  conti- 
nuité de  cette  dernière.  De  ce  nombre,  sont  :  l'évacuation  trop 
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brusque  de  l'humeur  aqueuse,  à  la  suite  de  la  section  du 
lambeau  dans  l'opération  de  la  cataracte,  les  pressions 
inconsidérées  exercées  sur  le  globe  pour  favoriser  l'expulsion 
du  cristallin,  etc. 

La  zonule  de  Zinn  en  avant,  l'hyaloïde  en  arrière,  et  en  bas 
la  périphérie  du  cristallin,  limitent  un  canal  à  section  trian- 
gulaire connu  sous  le  nom  de  canal  de  Petit. 

L'existence  de  ce  canal  est,  sur  lé  vivant,  purement  virtuelle  ; 
à  peine  si  l'on  y  trouve  une  petite  quantité  de  liquide  ;  mais 
ses  parois  sont  susceptibles  d'une  extention  considérable,  et 
si  l'on  y  insuffle  de  l'air,  on  voit  apparaître  des  bosselures 
semblables  aux  ornements  des  anciennes  pièces  d'argenterie 
connues  sous  le  nom  de  vaisselle  (jodfonnée  :  de  là  le  nom  de 
canal  godronné  donné  par  Petit  à  cette  cavité  séreuse.  Ces 
bosselures  correspondent  aux  procès  ciliaires  de  la  zonule 
de  Zinn. 

On  doit  considérer  le  canal  de  Petit  comme  une  cavité 
séreuse  destiné  à  isoler  la  circonférence  du  cristallin,  de 
manière  à  lui  laisser  toute  liberté  de  se  prêter  aux  modifica- 
tions de  forme  que  nécessite  l'accommodation  de  l'œil  aux 

distances. 

I 

Pour  terminer  ce  qui  a  trait  à  l'anatomie  de  l'hémisphère 
antérieur  de  l'œil,  il  me  reste  à  vous  dire  quelques  mots  de 
la  masse  fluide  sur  laquelle  repose  l'appareil  cristallinien  et 
que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  corps  vitré. 

Le  corps  vitré  est  constitué  par  un  liquide  transparent, 
d'une  consistance  analogue  à  celle  du  blanc  d'œuf,  divisé  en 
un  certain  nombre  de  loges  par  des  cloisons  celluleuses,  et 
entouré  d'une  enveloppe  amorphe  très  mince,  nommée  mem- 
brane hjaloïde. 

Étroitement  unie  à  la  membrane  limitante  interne  de  la 
rétine,  jusqu'à  l'ora  serrata,  l'h^'aloïde  s'adosse  à  ce  niveau 
à  la  face  interne  de  la  zonule  de  Zinn.  Elle  s'en  sépare  bientôt 
pour  s'infléchir  en  arrière,  en  formant  la  partie  postérieure 
du  canal  godronné,  et  passe  ensuite,  en  s'amincissant,  derrière 
la  cristalloïde  postérieure,  pour  former  la  fossette  hjaloïde, 
dans  laquelle  est  reçu  le  cristallin. 
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A  la  partie  antérieure  de  l'œil,  le  corpi?  vitré  déborde  très 
légèrement  le  cristallin  à  son  pourtour,  et  ne  se  trouA^e  séparé 
de  la  grande  circonférence  de  l'iris  que  par  les  procès  ciliai- 
res.  Dans  les  sections  très  périphériques  faites  en  vue  d'ex- 
traire le  cristallin  cataracté,  il  suffit  d'exercer  maladroite- 
ment une  certaine  pression  à  ce  niveau  pour  rompre  à  la  fois 
la  zonule  et  l'hyaloïde. 


LEÇONS 

SUR 


L'OPERATION  DE  LA  CATARACTE 


DEUXIÈME  LEÇON 
Principales  méthodes  opératoires 


Tous  les  procédés  opératoires  peuvent  se  grouper  autour 
de  trois  méthodes;  l'une  d'elles  consiste  à  déplacer  purement 
et  simplement  le  cristallin  cataracté;  une  autre,  à  provoquer 
sa  résorption;  la  troisième,  à  X extraire. 

Aôaissement ;  réclinaison. 

Le  déplacement  de  la  cataracte  semble  avoir  été  connu  de 
toute  antiquité  et  sous  le  nom  de  méthode  par  abaissement, 
a  été  seule  en  usage  jusqu'au  milieu  du  siècle  dernier. 

L'opération  consiste  à  abaisser  le  cristallin  dans  le  corps 
vitré,  à  l'aide  d'une  aiguille  terminée  par  un  petit  fer  do 
lance  à  bords  tranchants,  courbé  sur  le  plat.  L'aiguille,  dite 
de  Dîipuf/iren,  était  la  plus  généralement  employée.  Je  dis 
«  était»,  car  la  méthode  est  à  peu  près  abandonnée.  Si  je 
vous  en  parle,  c'est  parce  que  je  crois  qu'elle  peut  rendre  en- 
core quelques  services.  Il  est  incontestable  qu'un  certain 
nombre  d'veux  voués  à  une  perte  presque  cej'taine  lorsqu'on 
a  recours  à  l'extraction  de  la  cataracte,  pourraient  être 
sauvés  eu  s'en  tenant  à  l'abaissement. 
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L'opération  se  pratique  de  la  manière  suivante  : 
I^e  malade,  dont  la  pupille  a  été  préalablement  dilatée  par 
l'atropine,  est  assis  sur  un  tabouret  peu  élevé.  Un  aide,  placé 
derrière,  fixe  la  tête,  en  môme  temps  qu'il  écarte  les  paupières. 
L'opérateur,  assis  sur  une  .chaise,  en  face  du  patient,  saisit  la 
conjonctive  au  coté  interne  du  globe,  avec  une  pince  à  fixa- 
tion tenue  de  la  main  gauche,  pour  l'œil  gauche,  de  la 
main  droite,  s'il  s'agit  de  l'œil  droit  ;  et  de  l'autre  main, 
armée  de  l'aiguille  à  cataracte,  ponctionne  la  sclérotique  à 
4  millimètres  environ  en  arrière  du  bord  temporal  de  la  cor- 
née, et  à  2  millimètres  au-dessous  de  son  diamètre  horizontal, 
suivant  une  direction  légèrement  oblique  de  bas  en  haut. 

Pendant  ce  premier  temps  de  l'opération,  la  convexité  du  fer 
de  lance  recourbé  qui  termine  l'aiguille  doit  regarder  directe- 
ment en  haut. 

Dès  que  les  enveloppes  de  l'œil  ont  été  traversées,  on  im* 
prime  à  l'instrument  un  quart  de  rotation  sur  son  axe,  pour 
ramener  en  avant  la  convexité  de  la  lance  et,  en  même  temps 
qu'on  pousse  la  pointe  de  l'aiguille  vers  la  partie  supérieure 
de  la  pupille,  on  incline  le  manche  légèrement  en  arrière, 
rers  la  tempe  du  patient,  de  manière  à  contourner  la  con- 
vexité du  cristallin,  en  longeant  la  face  postérieure  de  l'iris. 
C'est  le  deuxième  temps  de  l'opération. 

Le  troisième  temps  consiste  dans  l'abaissement  proprement 
dit  : 

Lorsque  l'aiguille  est  apparue  dans  le  champ  pupillaire, 
l'opérateur,  portant  le  manche  de  l'instrument  en  avant  et  en 
haut,  presse  doucement  sur  la  partie  supérieure  du  cristallin, 
de  manière  à  déplacer  cet  organe  légèrement  en  bajS,  en 
arrière  et  en  dehors,  puis  relève  la  pointe  de  l'aiguille  pour 
la  reporter  à  la  partie  supérieure  de  la  pupille,  de  façon  à 
augmenter  le  déplacement,  jusqu'à  ce  que  le  bord  équatorial 
supérieur  du  cristallin  devienne  accessible.  Appliquant  alors 
la  face  concave  de  la  lance  sur  ce  bord  lui-même,  il  abaisse 
complètement  la  cataracte  à  la  partie  inférieure  et  externe 
du  corps  vitré,  la  face  antérieure  de  la  lentille  reposant  en 
arrière  des  procès  ciliaires. 


Après  avoir  maintenu  la  cataracte  en  place  pendant  un 
instant,  pour  en  prévenir  la  réasçônsion,  on  fait  exécuter  à 
raiguille  (juclqucs  mouvements  de  rotation  sur  place,  de  ma- 
nière à  la  dégager,  au  cas  où  elle  aurait  pénétré  dans  la 
substance  du  cristallin,  puis  on  la  relève  en  lui  faisant  suivre 
le  chemin  qu'elle  a  pris  pour  pénétrer  dans  l'œil. 

La  réclmaiso7i,  généralement  préférée  au  simple  abaisse- 
ment, en  diffère  en  ce  que,  au  lieu  de  déplacer  la  cataracte 
de  haut  en  bas,  on  la  fait  basculer  en  pressant  directement 
avec  l'aiguille,  sur  la  partie  supérieure,  de  telle  sorte  que  le 
cristallin,  exécutant  un  mouvement  d'avant  en  arrière,  vienne 
se  renverser  à  la  partie  déclive  du  globe,  sa  face  antérieure 
tournée  en  haut. 

La  plupai't  des  opérateurs  avaient  coutume,  avant  de 
déplacer  le  cristallin,  de  déchirer  sa  capsule  avec  la  pointe 
de  l'aiguille,  de  manière  à  mettre  la  substance  de  la  lentille 
en  contact  avec  les  hivmeurs  de  l'œil,  et  à  provoquer  ainsi 
la  résorption  de  la  cataracte;  mais  en  réalité,  cette  résorp- 
tion n'a  lieu  que  dans  un  très  petit  nombre  de  cas.  En  eifet, 
pour  que  l'abaissement  ou  la  réclinaison  puissent  être  pra- 
tiquées avec  succès,  il  est  nécessaire  que  le  cristallin  ait 
déjà  une  certaine  consistance,  sans  quoi  l'aiguille  s'engage 
dans  l'épaisseur  de  la  lentille  qu'elle  divise  sans  parvenir  à 
la  déplacer.  Or,  les  cataractes  dures  ou  demi-dures,  les 
seules,  par  conséquent,  auxquelles  la  méthode  soit  appli- 
cable, résistent  pendant  fort  longtemps  et  quelquefois  même 
indéfiniment,  à  l'action  dissolvante  des  humeurs  de  l'œil. 

Une  fois  l'opération  terminée,  on  applique  un  léger  ban- 
deau compressif,  et  le  malade  doit  garder  le  lit  pendant  quel- 
ques jours.  Une  goutte  de  collyre  d'atropine  est  instillée 
matin  et  soir. 

Un  certain  nombre  d'accidents  peuvent  survenir  pendant 
l'opération  : 

Parfois  il  se  produit,  au  point  de  pénétration  de  l'aiguille, 
une  hémorrhagie  sous-conjonctivale  résultant  de  la  blessure 
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(le  l'artère  ciliaire  longue.  On  peut  toujours  éviter  cet  acci- 
dent en  ayant  soin  de  pratiquer  la  ponction  un  peu  au-des- 
sous du  méridien  horizontal  de  l'œil.  Du  reste,  ces  épanche- 
ments  superficiels  n'ont  aucune  conséquence  fâcheuse. 

Plus  graves  sont  les  hémorrhagies  internes  provenant  de 
la  blessure  des  procès  ciliaires  et  de  l'iris.  Il  faut  alors  se 
hâter  de  terminer  l'opération  avant  que  le  sang  ne  soit  venu 
masquer  la  pointe  de  l'aiguille  ;  l'œil  sera  ensuite  recouvert 
d'eau  froide  pendant  quelques  heures. 

Si  la  pointe  de  Taiguille  a  été  dirigée  trop  en  arrière,  il 
peut  en  résulter  un  embrochement  de  la  cataracte,  qui  rend 
impossible  les  manœuvres  d'abaissement  ou  de  réclinaison. 
Dans  ce  cas,  il  faut  retirer  en  partie  l'aiguille,  en  lui  faisant 
exécuter  un'mouvement  de  rotation  sur  son  axe,  après  quoi 
on  la  reporte  au-devant  du  cristallin. 

La  luxation  du  cristallin  dans  la  chambre  antérieure  n'est 
pas  extrêmement  rare,  et  reconnaît  pour  cause  une  pression 
maladroite  de  l'aiguille,  qui  détermine  un  mouvement  de 
bascule  en  avant.  On  tâchera  alors  de  harponner  la  cataracte, 
et  de  la  reporter  en  arrière,  en  piquant  le  nojau  avec  la 
pointe  de  la  lance.  Si  cette  tentative  reste  infructueuse,  on 
devra  procéder  séance  tenante  à  l'extraction. 

Les  accidents  consécutifs  sont  infiniment  plus  fréquents  et 
surtout  plus  graves  que  les  accidents  immédiats.  Ils  peuvent 
apparaître  immédiatement  après  l'opération,  dans  les  quel- 
ques jours  qui  suivent,  ou  bien  beaucoup  plus  tard. 

Assez  souvent  les  malades  sont  pris,  le  jour  même,  de 
vomissements  répétés  dus,  selon  toute  apparence,  à  une 
blessure  des  procès  ciliaires,  ou  à  leur  compression  par  le 
cristallin  déplacé.  Des  instillations  de  colljre  d'atropine, 
une  potion  morphinée,  et  des  boissons  glacées  ont  générale- 
ment raison  de  cet  état;  dans  le  cas  contraire,  on  doit  crain- 
dre le  développement  d'une  irido-cjclite. 

La  réascension  de  la  cataracte  est  un  accident  fréquent. 
Il  peut  être  dû  à  ce  que  le  ligament  supenseur  du  cristallin 
n'a  pas  été  rompu  dans  toute  son  étendue;  îl  peut  aussi  résul- 
ter des  eff'orts  de  vomissements.  Le  plus  souvent,  il  se  pro- 
duit sans  cause  apparente  et  parfois  longtemps  après  l'opéra- 
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tion.  Cet  accident  oblige  ù  pratiquer  encore  une  fois  l'abais- 
sement, et  si  la  cataracte  remonte  une  seconde  fois,  on  devra 
recourir  à  l'extraction. 

Mais  ce  sont  surtout  les  accidents  inflammatoires  qui  ont 
leur  siège  dans  l'iris  et  le  cercle  ciliaire,  qui  viennent  com- 
promettre la  guérison.  Une  blessure  de  ces  organes,  au 
moment  môme  de  l'opération,  peut  ôtre  le  point  de  départ  de 
la  phlegmasie;  le  plus  souvent  elle  ne  reconnaît  pas  d'aufre 
cause  que  la  présence  à  l'intérieur  de  l'œil  et  dans  le  voisi- 
nage de  la  zone  ciliaire,  d'un  cristallin  qui  ne  se  résorbe  pas 
et  joue  le  rôle  de  corps  étranger. 

L'iritis  ou  l'irido-cyclite  peuvent  éclater  dans  les  premiers 
jours  qui  suivent  l'opération,  prendre  un  caractère  aigu, 
amener  une  obstruction  de  la  pupille,  la  phtjsie  du  bulbe  et 
même,  dans  quelques  cas,  la  fonte  purulente  de  l'œil.  Une 
médication  énergique  devra  être  instituée  dès  le  début.  J'au- 
rai à  revenir  sur  ces  accidents  à  propos  de  l'extraction  de  la 
cataracte,  et  me  réserve  de  vous  parler  alors  du  traitement. 

En  général,  cependant,  le  résultat  immédiat  de  l'opération 
de  la  cataracte  par  abaissement  paraît  satisfaisant.  La 
pupille  reste  noire,  le  malade  ne  souffre  pas  et  croit  avoir 
recouvré  définitivement  la  vue,  lorsque,  à  un  certain  moment, 
apparaît  une  choroïdite  à  marche  chronique,  avec  poussées 
glaucomateuses  pendant  lesquelles  l'œil  s'injecte  et  devient 
douleureux.  La  vue  baisse  peu  à  peu  et  finit  par  se  perdre. 
Parfois  même,  des  accidents  sympathiques  se  développent  du 
côté  opposé  et  nécessitent  l'énucléation  de  l'œil  opéré. 

Cette  fréquence  des  accidents  consécutifs  explique  pourquoi 
les  résultats  de  l'opération  diffèrent  considérablement,  sui- 
vant que  les  statistiques  portent  sur  des  malades  récemment 
opérés,  ou  bien  au  contraire,  sur  des  malades  opérés  depuis 
un  certain  temps.  Tandis  que  la  moj  enne  des  résultats  immé- 
diats est  le  plus  souvent  satisfaisante,  la  proportion  des 
guérisons  n'est  déjà  plus  que  de  50  p.  100  après  un  an  ou 
deux,  et  s'abaisse  encore  dans  les  années  qui  suivent. 

Quelques-uns  d'entre  vous  ont  pu  voir  à  cette  Clinique  un 
paysan  des  Landes,  opéré  par  abaissement,  il  y  a  pins  de 
vingtans,  et  qui  après  avoir  recouvré  la  vue  pendant  plusieurs 
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années,  a  fini  par  devenir  à  peu  près  aveugle.  L'œil  était 
dur;  le  corps  vitré  floconneux,  mais  encore  transparent,  lais- 
sait voir  le  cristallin  non  résorbé,  couché  à  la  partie  inférieure 
du  globe.  Il  existait  une  excavation  glaucomateuse  de  la 
papille,  avec  atrophie  du  nerf. 

L'autre  œil  s'était  perdu  également  à  la  suite  d'accidents 
glaucomateux,  sans  avoir  été  opéré. 

Aussi,  depuis  les  perfectionnements  apportés  à  l'extrac- 
tion de  la  cataracte,  les  divers  procédés  de  déplacement  sont-ils 
universellement  abandonnés.  Peut-être  la  réaction  a-t-elle 
été  excessive,  et  pour  ma  part,  loin  de  partager  l'opinion  des 
opérateurs  qui  ont  poussé  leur  dédain  pour  la  méthode  jus- 
qu'à n'en  plus  parler  dans  leurs  traités  classiques  d'ophtal- 
mologie, je  pense  que  la  réciinaison,  en  particulier,  pourrait 
être  employée  avec  des  chances  relatives  de  succès,  dans  un 
certain  nombre  de  cas  où  il  est  dangereux  d'opérer  par 
extraction.  De  ce  nombre  sont  les  cataractes  compliquées  de 
blépharo-conjonctivites  ou  de  dacryo-cystites  chroniques,  et 
surtout  d'ophtalmie  granuleuse. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  ne  pouvais  passer  sous  silence  une 
méthode  qui  a  régné  sans  partage,  pendant  des  siècles,  et  qui 
a  rendu  la  vue  à  une  multitude  de  cataractés. 

Discision. 

La  méthode  qui  consiste  à  provoquer  la  résorption  de  la 
cataracte  à  l'intérieur  de  l'œil,  date  de  la  fin  du  siècle  der- 
nier; mais  c'est  surtout  à  Langenbeck  que  l'on  doit  sa  vul- 
garisation (1811).  Elle  est  fondée  sur  la  propriété  que 
possède  l'humeur  aqueuse  de  ramollir,  de  désagréger  et  fina- 
lement de  dissoudre  la  substance  propre  de  la  cataracte, 
lorsque  la  capsule  a  été  déchirée.  Toutefois,  après  l'âge  de 
trente  ou  trente-cinq  ans,  la  consistance  du  cristallin  et 
en  particulier  du  noyau,  est  déjà  trop  considérable,  en 
général,  pour  que  la  résorption  puisse  se  faire  rapidement. 
Souvent  même,  chez  les  adolescents,  il  arrive  que,  malgré 
plusieurs  opérations  consécutives,  la  disparition  des  opacités 
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s'effectue  avec  une  telle  lenteur  que  l'on  est  obligé  d'en 
venir  à  l'extraction. 

La  résorption  d'une  cataracte  peut  être  obtenue  par  des 
procodés  divers,  qui  sont  :  la  discision,  le  broiement,  la  dila- 
cération. 

La  discision  consiste  à  diviser  purement  et  simplement  la 
cristalloïde  antérieure  avec  la  pointe  d'une  aiguille,  sans 
pénétrer,  si  faire  se  peut,  dans  la  substance  propre  du  cris- 
tallin. 

Une  goutte  ou  deux  de  collyre  d'atropine  doivent  être  ins- 
tillées dans  l'œil,  quelques  heures  avant  l'opération,  de  manière 
à  dilater  la  pupille,  pour  permettre  à  l'aiguille  de  déchirer 
la  capsule  dans  une  étendue  suffisante,  sans  risquer  de  blesser 
l'iris. 

L'aiguille  en  usage  pour  l'abaissement  de  la  cataracte  peut 
également  servir  à  pratiquer  la  discision,  mais  on  lui  préfère 
généralement  celle  de  Bowmann,  terminée  par  une  lance 
droite,  et  dont  la  tige  est  munie  d'une  sorte  de  collet  for- 
mant arrêt,  qui  l'empêche  de  pénétrer  trop  profondément 
dans  l'œil. 

L'opération  se  pratique  de  la  manière  suivante  : 
Les  paupières  étant  maintenues  écartées  par  un  aide,  le 
chirurgien,  plaçé  derrière  la  tête  du  malade,  quel  que  soit 
l'œil  à  opérer,  fixe  le  globe  à  sa  partie  inférieure,  à  l'aide 
d'une  pince  tenue  de  la  main  gauche,  et  plonge  l'aiguille 
tenue  de  la  main  droite,  au  milieu  du  rayon  supéro-externe 
de  la  cornée  pour  l'œil  droit,  au  milieu  du  rayon  supéro- 
interne  pour  l'œil  gauche,  en  dirigeant  le  plat  de  la  lance 
dans  le  sens  du  rayon  par  lequel  pénètre  l'instrument.  Arri- 
vée dans  la  chambre  antérieure,  la  pointe  de  l'aiguille  est 
conduite  à  la  partie  inférieure  de  la  pupille,  jusques  sur  la 
cristalloïde  qu'elle  déchire  de  bas  en  haut,  par  un  mouvement 
de  retrait  exécuté  de  manière  à  contourner  en  quelque 
sorte  la  surface  convexe  du  cristallin,  sans  pénétrer  dans 
l'épaisseur  de  la  lentille.  L'incision  terminée,  on  retire  Tai- 
guille  sans  se  hâter,  en  s'efforçant  de  perdre  le  moins  pos- 
sible d'humeur  aqueuse;  on  enlève  la  pince,  et  l'aide  laisse 
retomber  les  paupières. 
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Certains  opérateurs,  avant  de  retirer  l'aiguille,  pratiquent 
une  seconde  déchirure  transversale,  dans  le  but  d'activer  la 
résorption  de  la  cataracte.  Cette  manœuvre  est  le  plus  sou- 
vent inutile.  En  général,  dès  que  la  cristalloïde  a  été  ouverte, 
son  élasticité  fait  que  la  déchirure  se  complète  d'elle-même, 
et  le  gonflement  du  cristallin  qui  succède  à  son  imbibition, 
a  encore  pour  effet  d'élargir  l'ouverture.  Souvent  même, 
quelque  acérée  que  soit  la  pointe  de  l'aiguille,  elle  ne  divise 
pas  à  proprement  parler  la  capsule,  mais  en  détache  seule- 
ment, dans  son  mouvement  de  retrait,  un  lambeau  triangu- 
laire qui  va  en  s'élargissant,  mettant  la  lentille  à  découvert 
dans  la  plus  grande  partie  de  son  étendue. 

Aussi, lorsqu'en raison  delà  nature  de  la  cataracte  on  redoute 
un  gonflement  trop  rapide  des  masses  cristalliniennes,  vaut-il 
mieux  pratiquer  une  dicision  trop  petite  que  trop  grande. 

L'opération  terminée,  on  applique  un  bandage  légèrement 
compressif,  et  il  est  prudent  de  faire  garder  le  lit  au  malade 
pendant  un  jour  ou  deux.  Une  goutte  de  collyre  d'atropine 
devra  être  instillée  matin  et  soir  pendant  tout  le  temps  que 
durera  le  travail  de  résorption.  Si  la  guérison  marche  réguliè- 
rement, le  bandage  pourra  être  remplacé  dès  le  troisième 
jour  par  un  simple  morceau  de  soie  noire  flottant  au-devant 
de  l'œil. 

La  rapidité  avec  laquelle  s'eff'ectue  la  résorption  est  extrê- 
mement variable  suivant  l'âge  des  sujets,  la  nature  de  la  ca- 
taracte et  l'étendue  donnée  à  l'incision.  Si  la  cataracte  est 
entièrement  molle,  et  si  la  cristalloïde  a  été  largement  déchi- 
rée, on  voit,  dès  les  premiers  jours,  les  masses  corticales  rar 
mollies  et  gonflées,  faire  hernie  à  travers  l'ouverture  capsu- 
laire,  proéminer  dans  la  chambre  antérieure,  et  il  n'est 
pas  rare  que  des  flocons  détachés  de  la  masse  principale  tom- 
bent dans  l'humeur  aqueuse  qui  les  désagrège  et  les  résorbe 
peu  à  peu. 

Chez  les  jeunes  enfants,  une  seule  opération  sufBt  quelque- 
fois, et  la  cataracte  peut  avoir  entièrement  disparu  en  six 
semaines  ou  deux  mois.  Mais  si  déjà  les  couches  corticales 
ne  sont  plus  très  molles,  ou  s'il  s'agit  d'une  de  ces  cataractes 
congénitales  dites  zonulaires,  en  raison  deleur  structure,  etdaws 
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lesquelles  les  couches  opacifiées  du  cristallin  présentent  une 
certaine  consistance,  l'imbibition  se  fait  lentement,  et  il  peut 
se  passer  plusieurs  jours  sans  que  l'on  constate  aucun  chan- 
gement apparent  dans  l'état  de  la  lentille. 

En  général,  même  dans  les  circonstances  les  plus  favora- 
bles, plusieurs  discisions  sont  nécessaires  pour  amener  une 
guérison  complète.  Cela  tient  à  ce  que,  par  suite  de  la  pro- 
duction d'une  substance  vitreuse  qui  cicatrise  peu  à  peu  la 
plaie  capsulaire,  les  portions  non  résorbées  du  cristallin  se 
trouvent  soustraites  à  l'action  de  l'humeur  aqueuse.  Dès  lors, 
une  nouvelle  discision  devient  nécessaire;  mais,  au  préalable, 
on  devra  s'assurer,  par  un  examen  minutieux  de  la  chambre 
antérieure,  pratiqué  à  l'éclairage  oblique,  qu'il  n'existe  plus 
de  flocons  de  substance  crisfallinienne  imbibée  d'humeur 
aqueuse,  et  que  le  travail  de  résorption  est  complètement  ar- 
rêté, ce  qui  demande  ordinairement  six  semaines,  deux  mois 
ou  même  plus.  En  aucun  cas,  on  ne  devra  rien  entreprendre 
avant  que  tout  signe  d'irritation  ait  disparu. 

Chez  les  enfants  en  bas  âge,  deux  ou  trois  discisions  suffi- 
sent le  plus  souvent.  Au-delà  de  quinze  ou  vingt  ans,  l'opéra- 
tion doit  être  répétée  un  plus  grand  nombre  de  fois,  et  il  faut 
plusieurs  mois,  parfois  même  plus  d'un  an,  pour  obtenir  une 
guérison  complète. 

Un  bon  moyen  d'activer  la  résorption,  lorsqu'elle  se  fait  trop 
lentement,  est  de  pratiquer  de  temps  à  autre,  à  l'aide  de  l'ai- 
guille à  discision,  une  ponction  de  la  chambre  antérieure,  de 
manière  à  évacuer  l'humeur  aqueuse  saturée  de  matières 
provenant  de  la  cataracte,  et  à  provoquer  la  sécrétion  d'une 
nouvelle  quantité  de  ce  liquide. 

Après  trente  ou  trente-cinq  ans,  la  résorption  du  cristallin 
cataracté  se  fait  avec  une  extrême  lenteur,  et  si  déjà  le  noyau 
est  sclérosé,  on  peut  être  assuré  qu'il  résistera  indéfiniment  à 
l'action  dissolvante  de  l'humeur  aqueuse.  En  admettant 
même  que  des  discisions  répétées  puissent,  à  la  longue,  ame- 
ner la  disparition  de  la  cataracte,  on  exposerait  l'œil  à  de 
tels  accidents,  en  raison  de  l'irritation  qu'entraînent  ces 
traumatismes,  par  suite  du  peu  de  tolérance  de  l'iris  et  du 
corps  ciliaire  chez  les  adultes,  que  la  méthode  cesse  d'être 
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applicable,  et  doit  faire  place  à  l'extraction.  D'ailleurs,  bien, 
peu  de  malades  auraient  assez  de  patience  pour  se  soumettre 
à  un  traitement  d'une  durée  aussi  longue. 

La  discision  n'est  pas  absolument  exempte  de  dangers. 

Pendant  l'opération,  une  trop  forte  pression  exercée  par 
l'aiguille  sur  le  cristallin,  peut  occasionner  une  sub-luxation 
de  cet  organe  ;  la  compression  des  procès  ciliaires  et  l'irrita- 
tion qui  en  résulte  se  traduisent  par  une  hypersécrétion  d'hu- 
meur aqueuse  et  l'apparition  de  phénomènes  glaucomateux 
qui  obligent  à  pratiquer  la  paracentèse  de  la  chambre  anté- 
rieure, de  manière  à  faire  cesser  au  plus  vite  l'excès  de  ten- 
sion intra-oculaire.  Si  les  accidents  persistent,  et  lors  même 
qu'il  y  aurait  de  l'iritis,  on  ne  doit  pas  hésiter  à  extraire  la 
cataracte. 

Un  opérateur  suffisamment  exercé  pourra  éviter  le  plus 
souvent  de  luxer  le  cristallin,  mais  il  n'est  pas  toujours  en 
son  pouvoir  de  prévenir  les  accidents  inflammatoires  qui  sont 
la  conséquence  d'un  gonflement  trop  rapide  des  masses  cris- 
talliniennes,  lesquelles  viennent  alors  exercer  une  pression 
inaccoutumée  sur  les  procès  ciliaires  et  l'iris,  et  accroître  la 
tension  du  globe,  surtout  chez  les  sujets  déjà  d'un  certain 
âge,  dont  la  coque  oculaire  est  peu  extensible;  aussi  est-il 
prudent,  en  pareil  cas,  de  donner  peu  d'étendue  à  la  pre- 
mière discision,  de  manière  à  tâter  en  quelque  sorte  le  ter- 
rain. Mais,  d'une  part,  il  est  assez  difficile  de  limiter  bien 
exactement  la  déchirure  capsulaire,  et,  d'autre  part,  il  est  à 
craindre  qu'une  incision  étroite  n'oblige  à  répéter  trop  sou- 
vent l'opération. 

Bien  que  les  accidents  qui  résultent  du  gonflement  du  cris- 
tallin soient  en  général  moins  graves  que  ceux  dus  à  sa  luxa- 
tion, ils  peuvent  cependant  compromettre  la  guérison.  Des 
douleurs  vives  se  déclarent,  l'œil  s'injecte,  devient  larmoyant, 
l'humeur  aqueuse  se  trouble,  la  pupille  se  contracte,  et  si  des 
instillations  répétées  d'atropine  n'ont  pas  raison  desaccidents 
dès  le  début,  il  faut  recourir  à  la  paracentèse  qui,  en  dimi- 
nuant momentanément  la  tension,  permet  de  gagner  du  temps. 
Cette  petite  opération  peut  être  répétée  au  besoin  plusieurs 
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jours  de  suite,  jusqu'à,  ce  que  les  accidents  inflammatoires 
aient  à  peu  près  disparu. 

Chez  les  sujets  jeunes,  où  la  sclérotique  possède  un  certain 
degré  d'élasticité  qui  atténue  les  effets  de  la  pression  intra- 
oculaire,  et  où  l'iris  a  peu  de  tendance  à  s'enflammer,  les 
accidents  dont  il  vient  d'être  question  sont  infiniment  plus 
rares  que  chez  les  adultes,  et  l'on  peut  voir,  à  la  suite  de  lar- 
ges discisions,  des  cristallins  gonflés  au  point  de  venir  se 
mettre  en  contact  avec  la  face  postérieure  de  la  cornée,  se 
résorber  en  un  temps  relativement  court,  sans  qu'aucune  com- 
plication inflammatoire  vienne  compromettre  le  succès  de 
l'opération. 

Dans  le  but  de  prévenir  les  phénomènes  glaucomateux  qui 
peuvent  être  la  conséquence  de  la  discision,  et  sont  surtout  à 
redouter  dans  les  cas  de  cataractes  relativement  consistantes, 
quelques  opérateurs,  de  Grœfe  entre  autres,  ont  conseillé  de 
faire  précéder  la  discision  d'une  iridectomie  pratiquée  quel- 
ques semaines  avant.  Il  est  certain  que  l'excision  de  l'iris  est 
rarement  suivie  d'accidents,  et  que  l'extraction,  appliquée  à 
ces  mêmes  cataractes,  place  l'œil  dans  de  tout  autres  condi- 
tions, au  point  de  vue  de  l'infection  possible  delà  plaie.  Mais, 
outre  que  l'iridectomie  n'est  pas  toujours  une  garantie  suffi- 
sante contre  les  accidents  consécutifs,  cette  manière  de  pro- 
céder, qui  complique  le  traitement,  n'accélère  en  rien  la 
marche  de  la  résorption  ;  aussi  es1>e]le  complètement  dé- 
laissée. 

Il  en  est  de  même  des  discisions  préparatoires,  conseillées 
en  vue  de  hâter  la  maturité  de  certaines  cataractes  que  l'on 
se  propose  d'opérer  ensuite  par  extraction.  Le  grand  danger 
de  ces  discisions,  sur  des  cristallins  qui  ne  sont  plus  très 
mous,  et  obéissent  en  masse  à  la  pression  de  l'aiguille,  est  de 
déterminer  des  sub-luxations  avec  ruptures  de  la  zonule  qui, 
plus  tard,  rendentl'extraction  difficile  et  exposent  à  perdre  du 
corps  vitré.  Très  souvent  aussi,  il  se  développe  une  iritis  avec 
des  synéchies  postérieures  qui  compliquent  également  l'opé- 
ration. 
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Broiement. 

A  côté  de  la  discision,  qui  est  la  méthode  générale  de  trai- 
tement des  cataractes  congénitales  et  des  cataractes  juvé- 
niles spontanées  ou  traumatiques,  se  place  les  procédés  opéra- 
toires connus  ^ous  le  nom  de  broiement  et  de  dilacération. 

Le  broiement  consiste,  une  fois  l'aiguille  conduite  sur  la 
cristalloïde ,  comme  s'il  s'agissait  d'une  discision,  à  enfoncer 
la  pointe  de  l'instrument  dans  l'épaisseur  de  la  lentille  que 
l'on  cherche  ensuite  à  morceler  par  des  incisions  pratiquées 
dans  tous  les  sens,  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  divisé  la  cataracte 
en  un  certain  nombre  de  fragments  que  l'on  abandonne  ensuite 
à  la  résorption.  L'opérateur  doit  s'efforcer  de  rester  toujours 
en  avant  de  la  cristalloïde  postérieure,  de  manière  à  éviter 
de  donner  issue  au  corps  vitré. 

Le  broiement  peut  se  pratiquer  à  l'aide  d'une  seule  aiguille, 
l'œil  étant  fixé  avec  une  pince,  ou  avec  deux  aiguilles,  et 
alors  le  manuel  opératoire  est  exactement  le  même  que  celui 
qui  sera  décrit  à  propos  de  la  dilacération. 

Au  point  de  vue  de  la  rapidité  de  la  guérison,  et  lorsqu'il 
s'agit  de  cataractes  absolument  molles,  le  broiement  ne  pré- 
sente aucun  avantage  sur  la  simple  discision;  l'opération  peut 
même  être  suivie  d'accidents  résultant  de  l'imbibition  et  du 
gonflement  d'une  trop  grande  quantité  de  substance  cristalli- 
nienne  mise  brusquement  en  contact  avec  l'humeur  aqueuse. 

Si  le  cristallin  présente  déjà  une  certaine  consistance,  le 
danger  peut  devenir  considérable.  Les  mouvements  imprimés 
à  l'aiguille  se  transmettent  au  ligament  suspenseur  et  à  la  zone 
ciliaire,  et  il  en  résulte  parfois  une  irido-cyclite  suivie  le  plus 
souvent  de  cataracte  secondaire.  La  phtj^sie  du  bulbe,  ou  une 
choroïdite  suppurative,  avec  perte  absolue  de  la  vision,  peu- 
vent même  en  être  la  conséquence. 

Aussi,  ne  doit-on  jamais  pratiquer  le  morcellement  d'une 
cataracte  avant  d'avoir  tâté  en  quelque  sorte  le  degré  de  sus- 
ceptibilité de  l'œil,  en  pratiquant  au  préalable  une  simple  dis- 
cision et  alors  : 
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Ou  bien  la  résorption  suivra  une  marche  régulière,  et  dans 
ce  caSj'il  est  inutile  de  recourir  au  broiement; 

Ou  bien,  l'opération  sera  suivie  d'une  certaine  réaction 
inflammatoire^  et  si  la  résorption  se  fait  trop  lentement,  si 
l'on  redoute  de  pratiquer  une  nouvelle  discision,  et  à  plus 
forte  raison  de  morceller  la  cataracte,  le  mieux  sera  de  prati- 
quer l'extraction; 

Ou  bien  enfin,  la  résorption  ne  se  faisant  pas,  aucune  réac- 
tion ne  se  manifeste,  et  alors  on  sera  parfaitement  autorisé  à 
essayer  du  broiement. 

C'est  ce  que  j'ai  fait  chez  une  jeune  fille  de  15  ans,  qui  Cbt 
en  ce  moment  dans  nos  salles.  Elle  est  née  avec  des  catarac- 
tes zonulaires,  laissant  à  peine  un  étroit  liséré  de  substance 
cristallinienne  transparente  entre  le  bord  pupillaire  et  l'opa- 
cité centrale  ;  aussi  la  vision  est  elle  extrêmement  défectueuse. 
Une  première  discision  pratiquée  sur  les  deux  jeux,  il  y  a 
quelques  années,  n'a  donné  aucun  résultat,  et  il  en  a  été  de 
même  d'une  seconde  tentative  faite  à  cette  clinique.  Bien  que 
l'aiguille  eût  été  introduite  assez  profondément,  il  n'y  a  pas 
eu  la  moindre  apparence  de  résorption. 

Ces  traumatismes  n'ont  déterminé,  du  reste,  aucune  réac- 
tion inflammatoire,  aussi  n'ai-je  pas  craint  de  recourir  au 
broiement,  bien  que  la  malade  ne  fût  plus  très  jeune  et  que 
les  cataractes  me  parussent  relativement  dures.  Toutefois, 
j'ai  cru  prudent  de  n'opérer  d'abord  qu'un  seul  œil,  le  moins 
bon.  Vous  m'avez  vu  introduire  deux  aiguilles  jusqu'au  cen- 
tre de  la  cataracte,  fixer  l'œil  avec  l'une  d'elles  et  diviser  le 
cristallin  en  tous  sens  avec  l'autre,  mais  en  allant  toujours 
du  centre  à  la  périphérie,  de  manière  à  ne  pas  exercer  de 
traction  sur  la  zonule.  J'ai  mis  ainsi  à  découvert,  au  centre 
de  la  lentille,  un  petit  noyau,  de  consistance  calcaire,  dont  la 
présence  en  ce  point  pourrait  faire  hésiter  sur  le  diagnostic 
de  cataracte  zonulaire,  s'il  était  permis  d'avoir  le  moindre 
doute  à  cet  égard. 

La  malade  a  un  peu  souff'ert  le  soir  de  l'opération.  Le  len- 
demain, j'ai  trouvé  l'œil  injecté,  la  pupille  contractée;  des 
douleurs  péri-orbitaires  assez  vives  et  un  vomissement  sur- 
venu dans  la  matinée,  pouvait  faire  craindre  une  irido-cy- 
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dite.  Il  n'en  a  rien  été;  des  instillations  de  collyre  d'atropine 
et  des  formentations  chaudes  ont  eu  vite  raison  de  ces  petits 
accidents;  dès  le  surlendemain,  tout  était  rentré  dans  l'ordre. 
Quinze  jours  après,  un  commencement  de  résorption  était 
déjà  manifeste  et  se  traduisait  par  une  amélioration  sensible 
dans  l'état  de  la  vue.  Mais  il  est  bien  probable  que  l'opéra- 
tion devra  être  répétée;  peut-être  même  faudra-t-il,  plus 
tard,  extraire  la  plaque  calcaire  qui  occupe  le  centre  de  la 
cataracte,  ou  pratiquer  une  iridectomie  qui  agrandisse  la  por- 
tion transparente  du  champ  pupillaire,  à  moins  toutefois  que 
cette  jeune  fille  ne  se  contente  de  la  vision  passable  qui  résul- 
tera de  la  résorption  des  couches  périphériques  du  cristallin, 
ce  qui  sera  peut-être  le  plus  sage. 

Dilacération. 

La  dilacération  ne  saurait  être  considérée  comme  une 
méthode  générale  de  traitement,  puisqu'elle  ne  s'applique 
qu'aux  cataractes  déjà  résorbées  en  grande  partie  (qu'il 
s'agisse  de  cataractes  traumatiques,  ou  de  cataractes  molles 
traitées  par  la  discision),  et  aux  cataractes  secondaires, 
c'est-à-dire  aux  opacités  de  différentes  natures  qui  se  for- 
ment parfois  dans  le  champ  de  la  pupille,  après  l'extraction 
du  cristallin. 

En  pareil  cas,  le  cristallin  a  en  réalité  disparu  ;  l'obstacle 
à  la  vision  ne  consiste  plus  qu'en  sorte  de  diaphragme  mem- 
braneux placé  entre  l'humeur  aqueuse  et  le  corps  vitré  et 
constitué  par  la  capsule,  servant  de  support  à  des  produits 
opaques.  Le  but  de  la  dilacération  est  moins  de  provoquer 
la  résorption  des  opacités,  que  de  pratiquer  dans  ce  dia- 
phragme une  ouverture  centrale  permettant  aux  rayons 
lumineux  d'arriver  jusqu'au  fond  de  l'œil. 

Si  l'opacité  qui  occupe  le  champ  pupillaire  est  récente  et 
très  peu  épaisse,  on  peut  tenter  de  la  déchirer  en  la  traver- 
sant avec  une  seule  aiguille,  et  après  les  détails  dans  les- 
quels je  suis  entré  sur  la  discision  ci  le  broiement,  il  est  inu- 
tile de  vous  décrire  le  manuel  opératoire  de  cette  petite 
opération.  Mais,  le  plus  souvent,  ces  tentatives  de  dilacéra- 
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tion  à  l'aide  d'une  seule  aiguille,  ne  donnent  aucun  résultat; 
la  membrane  suit  l'aiguille  dans  tous  ses  mouvements,  sans 
se  laisser  déchirer,  et  en  admettant  qu'on  arrive  à  pratiquer 
une  petite  ouverture,  il  est  rare  qu'elle  ne  se  referme  pas, 
ou  à  peu  prés,  dès  qu'on  a  retiré  l'instrument. 

D'ailleurs,  dans  la  plupart  des  cataractes  traumatiques  ou 
secondaires  (sili{^ueu.S('s  ou  membraneuses),  auxquelles  la  dila- 
cération  est  applicable,  il  existe  en  général  des  adhérences 
solides  entre  la  capsule  et  le  ligament.  Il  en  résulte  que  les 
tentatives  de  dilacération  pratiquées  avec  une  seule  aiguille, 
se  transmettent  nécessairement  à  la  zone  ciliaire  et  peuvent 
provoquer  des  accidents  graves,  surtout  dans  les  yeux  qui 
ont  été  atteints  précédemment  d'iritis  ou  d'irido-cyclite,  ce 
qui  est  souvent  le  cas.  Aussi  est-il  infiniment  préférable  de 
recourir  au  procédé  indiqué  par  Bowmann,  et  connu  sous 
le  nom  de  dilacération  avec  deux  aiguilles,  lequel,  tout  en 
donnant  une  large  ouverture,  permet  d'éviter  le  tiraillement 
de  la  zonule. 

L'opération  se  pratique  avec  deux  aiguilles  à  discision 
introduites,  l'une  au  milieu  du  rayon  supéro-interne,  l'autre 
au  milieu  du  rayon  supéro-externe  de  la  cornée,  pour  se 
rejoindre  au  centre  de  la  pupille.  Dès  que  la  première  ai- 
guille a  traversé  la  cataracte,  l'opérateur  retire  la  pince  à 
fixation  et  se  sert  de  cette  aiguille  pour  maintenir  l'œil  en 
place,  pendant  qu'il  introduit  la  seconde  ;  puis,  continuant  à 
fixer  l'œil  avec  une  des  deux  aiguilles,  il  'mprime  un  mou- 
vement de  bascule  à  la  seconde,  de  manière  à  déchirer  la 
fausse  membrane,  du  centre  à  la  périphérie.  Cette  manœuvre 
peut  être  répétée  à  plusieurs  reprises  et  dans  différentes 
directions,  chaque  aiguille  servant  alternativement  à  la  fixa- 
tion et  à  la  dilacération,  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  obtenu  une 
ouverture  suffisante. 

On  peut  aussi,  ce  qui  rend  l'opération  un  peu  plus  délicate, 
faire  basculer  à  la  fois  les  deux  aiguilles,  en  rapprochant  les 
manches  l'un  de  l'autre,  de  manière  à  éloigner  davantage 
les  pointes  et  à  obtenir  ainsi  une  plus  grande  ouverture.  11 
faut  avoir  bien  soin,  en  pareil  cas,  de  ne  pas  exercer  de 
traction  sur  la  cornée,  ce  qui  arriverait  infailliblement  si 
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l'on  ne  faisait  pas  pivoter  bien  exactement  les  deux  aiguilles 
autour  de  leur  point  de  pénétration  dans  cette  membrane. 

Nous  avons  encore  dans  nos  salles  un  malade  opéré  par  ce 
procédé.  A  la  suite  de  l'extraction  d'une  cataracte  sénile 
demi-molle,  pratiquée  il  y  a  quelques  mois,  il  s'est  formé 
dans  le  champ  pupillaire  une  opacité  membraneuse  due  sur- 
tout à  la  prolifération  de  l'épithélium  capsulaire.  Cette  cata- 
racte secondaire  m'ayant  paru  peu  épaisse,  j'ai  pensé  qu'une 
simple  dilacération  suffirait  pour  ouvrir  un  passage  aux 
rayons  lumineux,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  à  une 
section  proprement  dite  (iridotomie)  ;  et,  en  effet,  j'ai  pu,  à 
l'aide  de  deux  aiguilles,  pratiquer  une  petite  fenêtre  qui  se 
maintient  parfaitement  libre  et  grâce  à  laquelle  le  malade, 
jusques-là  aveugle,  peut  maintenant  lire  aisément,  avec  le 
secours  d'un  verre  à  cataracte  convenablement  choisi. 

Le  résultat  est  excellent,  et  cependant  on  pourrait  croire, 
à  un  examen  superficiel,  que  rien  n'est  changé  dans  l'état  de 
l'œil;  il  faut  y  regarder  de  près  pour  découvrir  au  centre  de 
l'opacité,  l'étroite  fente  verticale  produite  par  la  dilacération. 

Même  résultat  chez  un  jeune  homme  opéré  de  la  même 
façon,  quelques  jours  auparavant.  Atteint  de  cataracte  trau- 
matique  de  l'œil  gauche,  ce  malade  avait  été  traité  dans  son 
pays,  l'année  derni îre,  par  la  discision.  Bien  que  le  cristallin 
parût  s'être  résorbé  en  totalité,  et  que  la  pupille  se  montrât  par- 
faitement noire  à  la  lumière  du  jour,  la  vision  était  restée  abso- 
lument mauvaise,  puisque  les  doigts  pouvaient  à  peine  être 
comptés.  L'examen  de  l'œil  à  l'éclairage  oblique  nous  montra 
que  la  cristalloïde  postérieure  était  restée  en  place,  exempte  de 
toute  solution  de  continuité,  mais  qu'au  lieu  d'être  transpa- 
rente, elle  était  recouverte  dans  toute  son  étendue  d'un 
léger  enduit  grisâtre  formant  écran. 

La  dilacération  était  tout  indiquée.  A  l'aide  de  deux  ai- 
guilles, j'ai  pratiqué  une  ouverture  centrale  de  3  millimètres 
de  diamètre  environ,  et  vous  avez  pu  constater  qu'aussitôt, 
le  malade  a  recouvré  l'usage  de  cet  œil.  Il  n'y  a  pas  eu  le 
moindre  phénomène  de  réaction,  et  j'aurais  pu,  à  la  rigueur, 
me  dispenser  de  garder  ce  jeune  homme  à  l'hôpital. 


LEÇONS 

SUR 

L'OPÉRATION  DE  LA  CATARACTE 


TROISIÈME  LEÇON 
Extraction 


Depuis  l'abandon,  aujourd'hui  complet,  de  la  méthode  par 
abaissement,  Vextraction  est  devenu  le  seul  mode  de  traite- 
ment des  cataractes  dures,  demi-dures  ou  demi-molles,  c'est- 
à-dire  de  l'immense  majorité  des  cataractes. 

L'extraction  compte  de  nombreux  procédés.  Si  nous  lais- 
sons de  côté,  pour  le  moment,  les  modes  opératoires  applica- 
bles seulement  aux  cataractes  molles  ou  liquides,  et  qui  sont 
connus  sous  le  nom  d'extraction  linéaire  simple  (de  Grœfe),  et 
d'extraction  par  aspiration  ou  succion  {Laugier),  tous  les 
autres  peuvent  se  ramener  à  cinq  types  assez  dissemblables 
pour  mériter  le  nom  de  méthodes,  et  que  l'on  peut  diviser  en 
deux  groupes,  selon  que  l'on  pratique  ou  non,  l'iridectomie  : 

A.  —  Extraction  sans  iridectomie. 

1°  Grand  lambeau  cornéen  (Daviel), 
2°  Petit  lambeau  médian  (Kiic/iler). 

B.  —  Extraction  avec  iridectomie. 

3°  Grand  lambeau  scléro-cornoon  (Jacoison)  ; 
4°  Section  linéaire  périphérique  (de  Greffe); 
5°  Extraction  du  cristallin  dans  sa  capsule  {Pagenstecher). 
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J'ai  mis  en  regard  le  nom  du  chirurgien  qui  personnifie  en 
quelque  sorte  chacune  de  ces  méthodes. 

Avec  les  modifications  que  le  temps  et  l'expérience  leur 
ont  fait  subir,  toutes  ont  encore  leurs  adeptes  convaincus,  et 
il  ne  semble  pas  que  l'accord  soit  près  de  se  faire.  C'est  qu'en 
effet,  les  bons  résultats  obtenus  dans  l'extraction  de  la  cata- 
racte tiennent  beaucoup  moins  à  la  valeur  intrinsèque  du  pro- 
cédé opératoire  qu'à  l'habileté  de  l'opérateur,  à  la  manière 
dont  sont  faits  les  pansements,  et  surtout  aux  conditions  hy- 
giéniques dans  lesquelles  sont  placés  les  malades. 

Une  étude  approfondie  des  procédés  sans  nombre  qui  ont 
été  préconisés  nous  prendrait  sans  grand  profit  un  temps  con- 
sidérable. L'essentiel,  pour  vous,  est  de  connaître  une  mé- 
thode qui  réponde  aux  besoins  de  la  pratique;  naturellement, 
je  vous  décrirai  celle  qui  est  mise  en  usage  à  cette  clinique,  et 
dont  les  résultats,  je  puis  le  dire,  ont  été  jusqu'ici,  extrême- 
ment satisfaisants. 

Toutefois,  il  m'a  paru  nécessaire,  pour  que  vous  puissiez 
avoir  une  idée  bien  nette  des  conditions  que  doit  remplir  une 
opération  de  ce  genre,  de  vous  faire  un  court  historique  de 
l'extraction  à  lambeau  périphérique.  Je  laisserai  de  côté  pro- 
visoirement, les  procédés  à  lambeau  médian,  qui  appartien- 
nent à  une  phase  différente  de  l'histoire  de  l'extraction. 

La  méthode  de  Daviel,  la  première  en  date  (1750),  ne 
compte  plus  que  de  rares  partisans.  Entre  les  mains  des  opé- 
rateurs les  plus  habiles,  elle  n'a  jamais  donné  moins  de 
10  p.  100  d'insuccès  avoués,  et  la  moyenne  devait  atteindre 
certainement  20  p.  100.  Si  Ton  compare  ces  résultats  à  ceux 
que  donnait  l'abaissement  (50  p.  100),  on  voit  que  déjà  le  pro- 
grès est  énorme,  et  ce  sera  l'éternel  honneur  de  la  Chirurgie 
française  du  dix-huitième  siècle,  d'avoir  ouvert  à  l'opération 
de  la  cataracte  une  voie  nouvelle,  grâce  à  laquelle  la  propor- 
tion des  insuccès  est  descendue  progressivement  de  20  à  10,  5 
et  même  3  p.  100,  au  dire  de  certains  opérateurs. 

Daviel  pratiquait  sa  section  à  1  millimètre  environ  en  avant 
de  la  limite  scléro-cornéenne,  et,  pour  donner  une  issue 
facile  au  cristallin,  détachait  la  cornée  sur  les  deux  tiers  de 
sa  circonférence.  On  comprend  qu'avec  un  pareil  lambeau. 
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forcément  très-mobile,  la  coaptation  des  lèvres  de  la  plaie 
devait  laisser  beaucoup  à  désirer.  La  cicatrisation  se  faisait 
souvent  attendre,  et  la  cornée  ne  recevant  de  matériaux  de 
nutrition  que  par  une  sorte  de  pédicule,  oflrait  peu  de  résis- 
tance aux  suppurations  et  à  la  gangrène. 

L'opération  de  Daviel  présente,  il  est  vrai,  sur  les  autres 
méthodes  à  grand  lambeau,  cet  avantage  considérable  qu'elle 
dispense  d'avoir  recours  à  l'iridectomie.  La  section  de  la  cor- 
née est  pratiquée  à  une  assez  grande  distance  en  avant  du 
plan  de  l'iris  pour  que  cette  membrane  ne  vienne  pas  faire 
hernie  au  dehors,  ainsi  que  cela  a  lieu  presqueinévitablemeut 
lorsqu'on  se  rapproche  du  limbe,  et,  à  plus  forte  raison,  lors- 
qu'on se  porte  en  arrière;  et  comme  l'iridectomie  constitue  en 
définitive  une  mutilation  regrettable,  en  même  temps  qu'elle 
complique  singulièrement  l'opération,  on  comprend  que  beau- 
coup de  chirurgiens  n'aient  abandonné  qu'à  regret  laméthode 
de  Daviel,  d'une  exécution  relativement  facile,  et  dont  les 
résultats,  aussi  bien  sous  le  rapport  cosmétique  qu'au  point 
de  vue  du  rétablissement  de  la  vision,  sont  incomparablement 
supérieurs  à  ceux  que  donnent  les  autres  modes  d'extraction. 

Aussi,  est-il  tout  naturel  que  l'on  ait  cherché  à  perfectionner 
la  méthode  primitive,  en  s'attachant  à  diminuer  la  hauteur 
du  lambeau,  sans  avoir  à  pratiquer  l'excision  de  l'iris.  Mal- 
heureusement, la  chose  est  difficile,  et  les  tentatives  faites 
dans  cette  direction,  tout  en  introduisant  dans  le  manuel 
opératoire  des  modifications  importantes  qui  ont  diminué  no- 
tablement la  proportion  des  insuccès,  n'ont  abouti  qu'à  des 
procédés  bâtards  offrant  peu  de  sécurité,  et  que  leurs  auteurs 
eux-mêmes  ont  fini  par  abandonner. 

Il  est  en  effet  impossible  de  réduire  sensiblement  la  hau- 
teur du  lambeau,  sans  se  rapprocher  de  la  base  de  la  cornée. 
La  raison  en  est  aisée  à  comprendre  : 

L'extraction  du  cristallin  cataracté  nécessite  en  général, 
ainsi  que  je  l'établirai  plus  loin,  une  plaie  de  9,  ou  au  moins 
8  millimètres  de  diamètre  intérieur.  Or,  il  est  facile  de  se 
convaincre  que  la  section  de  Daviel  mesure  à  peine  7  milli- 
mètres entre  les  points  de  ponction  et  de  contre-ponction. 
Néanmoins,  grâce  à  la  flexibilité  du  tissu  cornéen,  à  la  mo- 
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bilité  du  lambeau,  et  à  l'entre-bâillement  extrêmement  facile 
des  lèvres  de  la  plaie,  les  cataractes  les  plus  volumineuses  se 
fraient  sans  peine  un  passage  ;  il  suffit  d'une  pression  modé- 
rée pour  que  l'étendue  transversale  delà  section  s'agrandisse 
d'une  quantité  suffisante  aux  dépens  de  son  diamètre  vertical. 

Mais  on  comprend  que  la  chose  n'est  plus  possible  avec  un 
lambeau  de  moindre  hauteur.  L'ouverture  pratiquée  à  la  cor- 
née ne  peut  s'agrandir  dans  le  sens  transversal,  au  moment 
cil  le  cristallin  s'engage  dans  la  plaie,  qu'en  s'opposant,  dans 
une  certaine  mesure,  à  l'entre-bâillement  des  lèvres  de  la  sec- 
tion, et  il  en  résulte  un  obstacle  sérieux  à  l'extraction  de  la 
cataracte. 

Il  est  donc  indispensable,  si  l'on  veut  réduire  notablement 
les  dimensions  du  lambeau,  de  donner  tout  d'abord  à  la  plaie 
une  étendue  suffisante,  dans  le  sens  transversal,  pour  que  la 
cataracte  puisse  sortir  aisément,  et  l'on  ne  peut  arriver  à  ce 
résultat  qu'à  la  condition  de  porter  le  couteau  beaucoup  plus 
en  arrière  que  ne  le  faisait  Daviel,  de  manière  à  rendre  plus 
distants  les  points  de  ponction  et  de  contre-ponction.  Mais 
alors  une  difficulté  se  présente. 

Si  l'on  pratique  une  section  parallèle  au  plan  de  l'iris,  il  en 
résulte  que  cette  membrane,  en  raison  de  son  voisinage  immé- 
diat, est  entraînée  par  l'humeur  aqueuse,  et  vient  presque 
inévitablement  faire  hernie  entre  les  lèvres  de  la  plaie.  L'opé- 
rateur se  trouve  donc  placé  dans  l'alternative  :  ou  bien  de 
réduire  le  prolapsus,  manœuvre  délicate,  '  dangereuse  même, 
pour  peu  que  le  tissu  iridien  ait  été  froissé  et  contusionné 
par  le  passage  de  la  cataracte  (encore  court-on  le  risque  de 
voir  se  produire  ultérieurement  un  enclavement  de  l'iris  dans 
la  plaie  );  ou  bien  d'exciser  la  portion  herniée,  ce  qui  est 
évidemment  le  parti  le  plus  sage,  l'expérience  a^'ant  démon- 
tré que  l'iridectomie,  en  tant  que  traumatisme,  est  une  opé- 
ration absolument  inoffensive. 

L'excision  d'une  portion  de  l'iris,  dans  l'extraction  périphé- 
rique, est  donc  simplement  la  conséquence  de  l'emplacement 
donné  à  la  section  ;  elle  n'est  pas  du  tout  pratiquée,  comme  le 
croient  encore  beaucoup  de  médecins,  dans  un  but  antiphlo- 
gistique. 
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C'est  àJacobson  de  Kœnigsberg,  que  revient  incontestable- 
ment le  mérite  d'avoir  généralisé  la  pratique  de  l'iridectomie, 
dans  l'extraction  à  lambeau.  Son  procédé  laisse  d'ailleurs 
beaucoup  à  désirer. 

Introduisant  le  couteau  à  cataracte  immédiatement  en 
arrière  de  la  cornée,  et  à  1  millimètre  au-dessous  de  son  dia- 
mètre transversal,  cet  opérateur  taillait  dans  la  sclérotique, 
parallèment  au  plan  de  l'iris,  un  lambeau  inférieur  d'au 
moins  5  millimètres  de  hauteur,  par  conséquent,  et  ne  prati- 
quait l'excision  de  l'iris  qu'après  la  sortie  du  cristallin. 

Sur  un  œil  largement  ouvert,  cette  iridectomie  àposieriori, 
constitue  une  manœuvre  des  plus  dangereuses.  Aussi,  pour 
éviter  la  procidence  du  corps  vitré,  le  malade  doit-il  être 
chloroformé  jusqu'à  résolution  complète. 

Au  fond,  la  méthode  de  Jacobson,  exécutée  dans  toute  sa 
pureté,  n'est  guère  supérieure  à  celle  de  Daviel,  successive- 
ment perfectionnée  par  Beer,  Jœger,  Desmarres,  etc.,  qui 
sans  avoir  recours  à  l'iridectomie,  étaient  arrivés  à  réduire 
considérablement  les  dimensions  du  lambeau,  au  point  de  ne 
plus  détacher  que  la  moitié  de  la  cornée,  au  lieu  des  deux 
tiers.  Aussi,  l'iridectomie  n'a-t-elle  acquis  droit  de  cité,  dans 
l'extraction  de  la  cataracte,  qui  grâce  aux  modifications 
apportées  un  procédé  primitif  de  Jacobson. 

Frappé  des  dangers  de  toutes  sortes  que  faisait  courir  la 
hauteur  et,  par  suite,  la  mobilité  du  lambeau,;  de  Grœfe,  con- 
çut la  pensée  hardie  de  supprimer  en  quelque  sorte  ce  lam- 
beau, en  divisant  les  enveloppes  de  l'œil  suivant  un  arc  de 
grand  cercle  de  la  sphère,  ou  à  peu  près.  Il  est  évident,  en 
effet,  qu'avec  une  section  de  cette  nature,  les  lèvres  de  la 
•plaie  n'ont  aucune  tendance  à  s'écarter,  puisque  la  pression 
intra-oculaire  s'exerce  sur  tous  les  points  avec  la  même  force. 
Dès  lors  il  devient  possible  de  se  passer  du  chloroforme,  et 
de  conserver  la  pince  à  fixation  et  le  blépharostat  jusqu'après 
l'expulsion  du  cristallin,  sans  avoir  à  redouter  autant  que 
dans  la  méthode  de  Jacobson  la  sortie  du  corps  vitré.  De  plus, 
la  coaptation  est  si  parfaite,  que  la  réunion  immédiate  est 
la  règle  dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivent  l'opération. 

De  Grœfe  a  donné  à  la  méthode  le   nom  d'extraction 
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linéaire,  voulant  par  là  exprimer  que  sa  section,  par  cela 
même  qu'elle  appartient  à  un  grand  cercle  de  la  sphère,  est 
le  plus  court  chemin  entre  les  points  de  ponction  et  de  contre- 
ponction.  Cet  habile  opérateur  procédait  de  la  façon  sui- 
vante : 

Ponctionnant  la  sclérotique  à  2  millimètres  à  peine  au- 
dessous  de  la  tangente  qui  passe  par  le  sommet  de  la  cornée, 
et  à  1  millimètre  1/2  environ  du  bord  supéro-externe  de  cette 
membrane,  il  taillait  un  très  court  lambeau  qui  se  terminait 
à  la  partie  supérieure  du  limbe,  et  n'avait  guère  plus  de 
2  millimètres  de  hauteur.  En  réalité,  comme  on  le  voit,  la  sec- 
tion s'éloigne  encore  assez  notablement  du  plan  passant  par 
le  centre  du  globe  et  les  points  de  ponction  et  de  contre-ponc- 
tion ;  aussi,  la  qualification  de  linéaire,  n'est-elle  pas  absolu- 
ment juste. 

L'entre-bâillement  difficile  des  lèvres  de  la  plaie,  qui  est  la 
conséquence  de  cette  quasi-linéarité,  permet  de  fixer  l'œil 
pendant  les  différents  temps  de  l'opération,  sans  que  l'on  soit 
exposé  à  voir  le  globe  se  vider,  par  suite  d'un  effort  du  pa- 
tient ou  d'une  fausse  manœuvre  de  l'opérateur.  Mais,  par 
contre,  l'extraction  du  cristallin  devient  parfois  extrêmement 
laborieuse;  de  plus,  l'emplacement  très  périphérique  de  la 
section,  surtout  à  sa  base,  fait  que  le  conteau  traverse  forcé- 
ment le  tissu  trabéculaire,  très  riche  en  vaisseaux,  qui  avoisine 
le  canal  de  Schlemm,  si  tant  est  que  ce  plexus  veineux  ne  soit 
pas  directement  intéressé.  Il  en  résulte  que  fréquemment,  la 
chambre  antérieure  se  remplit  de  sang  se  renouvelant  sans 
cesse,  malgré  des  évacuations  répétées,  et  que  l'opérateur  se 
trouve  dans  la  nécessité  de  pratiquer  au  juger,  la  déchirure 
de  la  cristalloïde. 

Aussi  l'engouement  dont  la  méthode  de  Grœfe  a  été  l'objet 
à  son  origine,  grâce  à  l'ascendant  exercé  par  ce  puissant 
esprit,  a-t-il  été  d'assez  courte  durée,  et  les  ophtalmologistes 
qui,  par  respect  pour  la  mémoire  du  Maître,  sont  restés 
fidèles,  en  apparence,  à  la  section  linéaire  périphérique,  lui 
ont  fait  subir,  en  réalité,  de  telles  modifications,  que  leurs 
procédés  ont  fini  par  se  rapprocher  sensiblement  de  celui  de 
Jacobson.  Le  lambeau  taillé  par  cet  opérateur,  mesurait  5  à 


—  195  — 


6   millimètres  de  li.auteur;  celui   de  Grœfe  n'atteint  pas 
2  millimètres.  La  vérité  est  certainement  entre  les  deux. 
Sera-ce  3,  3  1/2  ou  4  millimètres  ? 

Une  limite  précise  est  difllcile  à  établir.  Cependant,  si  l'on 
admet  : 

1°  Que  la  section,  tout  en  restant  en  arrière  du  Jimbe,  de 
manière  à  bénéficier  de  la  merveilleuse  faculté  de  coaptation 
que  présentent  les  plaies  scléro-cornéennes,  doit  s'en  éloigner 
le  moins  possible,  de  crainte  d'intéresser  la  zone  ciliaire; 

2"  Que  l'étendue  intérieure  de  la  plaie  doit  être  suffisante 
pour  livrer  facilement  passage  aux  cataractes  les  plus  volu- 
mineuses ; 

On  va  voir  que  le  début  se  trouve  circonscrit  dans  des  limi- 
tes assez  étroites. 

Le  diamètre  des  cataractes  vulgaires,  dites  séiiles,  ou  plus 
exactement  du  noj'au,  c'est-à-dire  de  la  portion  qui  n'est  pas 
susceptible  de  se  fragmenter  et  doit  sortir  tout  d'une  pièce, 
est  habituellement  compris  enti^e  7  et  8  millimètres  (1);  toute- 
fois, il  n'est  pas  rare  d'en  rencontrer  de  9  millimètres.  Il  s'en 
trouve  même  qui  mesurent  jusqu'à  1  centimètre;  le  cristallin, 
alors,  est  entièrement  dur.  Mais  c'est  là  une  exception  dont 
on  ne  saurait  tenir  compte  dans  le  calcul  des  dimensions  de 
la  plaie;  mieux  vaut  encore  courir  le  risque  d'être  obligé 
d'agrandir  la  section  après  coup  que  de  pratiquer  une  ouver- 
ture presque  constamment  trop  large. 

Mais,  d'un  autre  côté,  ce  serait  une  erreur  de  croire,  parce 
que  le  diamètre  des  cataractes  ne  dépasse  guère  8  milli- 
mètres, qu'une  plaie  de  cette  étendue  est  généralement  suffi- 
sante; elle  doit  être  un  peu  supérieure,  et  cela  pour  deux 
raisons  : 

La  première,  c'est  que  le  cristallin  présente  à  sa  circon- 
férence un  bord  mousse  qui,  malgré  la  llexibilité  du  tissu 

(l)  Pour  les  cataractes  extraites  à  la  Clinique,  les  moyennes  sont  jusqu'ici 
en  chiffres  ronds,  diamètre  :  7  millimètres  et  demi  ;  épaisseur  :  3  millimètres 
et  demi.  Mais  il  est  à  noter  que  plus  d'un  tiers  oui  un  diainclre  égal  ou 
supérieur  à  8  millimètres. 
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scléro-cornéen,  n'arrive  pas,  pendant  l'expulsion,  à  l'extrême 
limite  des  angles  de  la  plaie  ; 

La  seconde,  c'est  que  pour  livrer  passage  à  un  corps  lenti- 
culaire de  3,  4  et  parfois  même  5  millimètres  d'épaisseur, 
comme  j'en  ai  eu  récemment  un  exemple,  la  section  doit  per- 
dre une  partie  de  son  étendue  transversale;  toutefois,  si  l'on 
considère  que  le  rayon  de  courbure  de  la  cornée  est  à  peu 
près  le  même  que  celui  des  faces  du  cristallin,  ce  qui  permet 
aux  lèvres  de  la  plaie  de  se  mouler  assez  exactement  sur  la 
lentille,  sans  exercer  de  traction  prononcée  sur  les  extrémi- 
tés de  la  section,  on  peut  dire  que,  de  ce  chef,  la  perte  est 
insignifiante. 

Somme  toute,  je  considère  que,  dans  l'immense  majorité  des 
cas,  une  section  mesurant  intéiieurement  9  millimètres  de 
diamètre  transversal,  est  suffisante  et  nécessaire  pour  l'extrac- 
tion du  cristallin  cataracté,  et  sur  ce  point  je  crois  être  d'ac- 
cord avec  la  plupart  des  opérateurs. 

Etant  admis  que  le  diamètre  de  la  cornée  est  de  12  milli- 
mètres dans  le  sens  horizontal,  et  que  cette  membrane  à  une 
épaisseur  de  11  à  12  dixièmes  de  millimètre  à  sa  base,  il  en 
résulte,  comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  sur  une  coupe  de 
l'hémisphère  antérieur  de  l'œil,  faite  à  l'union  de  la  cornée 
et  de  la  sclérotique,  que  si  l'on  pratique  une  section  à  ce  ni- 
veau, dans  la  direction  du  diamètre  transversal,  la  partie 
utile  de  la  plaie,  c'est-à-dire  celle  qui  se  trouve  comprise 
entre  les  extrémités  internes  de  la  ponction  et  de  la  contre- 
ponction,  se  trouve  réduite  assez  exactement  à  9  millimètres. 
En  raison  de  l'obliquité  de  la  section  par  rapport  à  la  surface 
de  la  cornée,  on  a  donc  perdu  3  millimètres  au  lieu  de  2  ou 
2  et  demi,  représentant  le  double  de  l'épaisseur  de  cette 
membrane. 

Sans  doute,  toutes  les  cornées  n'ont  pas  exactement 
12 millimètres  de  diamètre;  mais  comme  il  existe  un  rapport 
à  peu  près  constant  entre  le  diamètre  du  cristallin  et  celui 
de  la  cornée,  on  peut  poser  en  principe  que  : 

Toute  section  ayant  intérieurement  la  même  étendue  que 
celle  pratiquée  à  la  base  de  la  cornée,  suivant  son  diamètre 
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transversal,  est  suffisante  et  nécessaire  pour  livrer  passade  atc 
cristallin  cataracté. 

Ce  résultat  peut  être  obtenu  de  bien  des  manières  diffé- 
rentes. Entre  la  section  de  Jacobson,  dont  la  base  correspond, 
à  peu  de  chose  prés,  aux  extrémités  du  diamètre  transversal 
de  la  cornée,  et  celle  de  Grœfe,  placée  à  4  millimètres  au- 
dessus,  il  y  a  place  pour  une  infinité  de  sections  intermé- 
diaires aboutissant  par  leurs  extrémités  à  deux  lignes  verti- 
cales menées  tangentiellement  au  bord  interne  et  au  bord 
externe  de  la  cornée.  Mais  il  est  évident  que  plus  on  s'éloi- 
gnera du  diamètre  transverse,  et  plus  il  faudra  empiéter  sur 
la  sclérotique  ;  en  restant  dans  le  limbe,  on  aurait  bientôt  une 
section  trop  étroite.  Déjà  à  2  millimètres  au-dessus  du  dia- 
mètre tranverse,  la  distance  des  points  de  ponction  et  de 
contre-ponction  n'est  plus  que  de  8  millimètres  intérieure- 
ment. Si  l'on  s'éloigne  de  2  millimètres  1/2,  on  ne  dispose 
plus  que  de  7  millimètres  1/2,  ce  qui  est  manifestement 
insuffisant.  Il  est  vrai  qu'en  pratiquant  la  ponction  à  la  ma- 
nière de  Grœfe,  c'est-à-dire  en  dirigeant  la  pointe  du  couteau 
vers  le  centre  de  la  pupille,  on  peut  gagner  environ  un 
1/2  millimètre. 

Cette  plaie  de  8  millimètres  est-elle  suffisante  pour  livrer 
passage  à  la  plupart  des  cataractes?  Sans  le  dire  expressé- 
ment, des  chirurgiens  qui  font  autorité,  semblent  le  croire. 
M.  de  Wecker,  notamment,  après  de  nombreux  essais,  a  fini 
par  donner  la  préférence  à  un  lambeau  supérieur  de  3  milli- 
mètres de  hauteur,  taillé  à  la  limite  scléro-cornéennc.  Or, 
par  suite  de  la  forme  ovalaire  de  la  cornée,  le  diamètre  ver- 
tical de  cette  membrane  étant  de  11  millimètres  seulement, 
et  non  pas  de  12,  comme  le  diamètre  horizontal,  il  s'en  suit 
que  les  points  de  ponction  et  contre-ponction  doivent  se 
trouver  à  2  millimètres  1/2  au-dessus  du  diamètre  horizontal 
et  que,  par  conséquent,  leur  distance  intérieure  est  de 
8  millimètres  au  plus. 

Je  veux  bien  admettre  que  cela  est  suffisant  à  la  rigueur, 
mais  j'ai  peine  à  comprendre  que,  dans  de  pareilles  condi- 
tions «  les  cataractes  les  plus  épaisses  et  les  plus  résistantes, 
sortent  avec  une  extrême  facilité,  sans  qiiil  soit  besoin  d'autre 
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cTios^e  que  d'une  très  douce  pression  ;  »  que  même  «  elles  sortent 
très  souvent  en  Hoc.  (1).  » 

Il  est  certain  qu'une  plaie,  étroite  et  un  lambeau  très  court, 
en  rendant  possible  la  fixation  de  Tœil  et  l'emploi  du  blépha- 
rostat  pendant  toute  la  durée  de  l'opération,  donnent  au  chi- 
rurgien une  sécurité  qui  lui  permet  d'agir  sans  précipitation, 
et  c'est  là  un  point  d'une  importance  capitale  pour  la  bonne 
exécution  des  différents  temps  de  l'extraction  ;  mais  je  per- 
siste à  croire  qu'une  section  de  8  millimètres  rend  l'issue  du 
cristallin  fort  laborieuse  dans  nombre  de  cas,  et  qu'il  est 
infiniment  préférable  de  donner  1  millimètre  de  plus  à  la 
plaie,  sauf  à  courir  les  risques,  d'ailleurs  fort  atténués,  des 
sections  à  grand  lambeau. 

Cette  plaie  de  9  millimètres  de  diamètre  intérieur,  je 
l'obtiens  en  plaçant  la  ponction  et  la  contre-ponction  à  2  milli- 
mètres au-dessus  du  diamètre  horizontal  de  la  cornée 
(Pextraction  étant  faite  par  la  partie  supérieure),  et  à  un 
1/2  millimètre  en  arrière  de  la  limite  scléro-cornéenne,  ce 
qui  donne  un  lambeau  de  3  millimètres  de  hauteur,  en  sup- 
posant que  ce  lambeau  vienne  se  terminer  vers  la  partie 
supérieure  de  la  cornée,  à  un  1/2  millimètre  au-dessous  du 
limbe. 

J'insiste  sur  ce  fait  que  pour  avoir  une  plaie  de  même 
étendue,  au  niveau  de  la  jonction  scléro-cornéenne,  il  fau- 
drait faire  pénétrer  le  couteau  aux  extrémités  du  diamètre 
transverse,  ou  tout  au  plus  à  1  millimètre  au-dessus,  comme 
le  faisait  Jacobson,  et  détacher,  par  suite,  près  de  la  moitié 
de  la  cornée. 

La  section  que  je  préconise,  également  éloignée  de  celles 
de  Grœfe  et  de  Jacobson  en  réunit  les  avantages  sans  en 
avoir  les  inconvénients;  et,  sans  donner  au  lambeau  plus  de 
hauteur  que  ne  le  fait  M.  de  Wecker,  j'ouvre  une  voie  plus 
facile  au  cristallin,  en  plaçant  la  ponction  et  la  contre-ponc- 
tion un  peu  en  arrière  de  la  base  de  la  cornée. 

Je  ne  prétends  pas  d'ailleurs,  que  ce  procédé  soit  la  perfec- 

(\)  De  Wecker  et  Masselon,  Chirurgie  oculaire,  p.  52  k  S9. 
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tion  même,  et  qu'il  faille  s'interdire  de  chercher  mieux,  aussi 
me  garderai  je  bien  de  dire  : 

«  Dexrons-7ious  donc  indéfiniment  faire  des  tentatives  j^oiir 
créer  de  nouvelles  méthodes  ?  Et  peut-on  regarder  comme  permis 
qu'une  nouvelle  génération  d opérateurs,  dédaignant  V expérience 
des  hommes  les  plus  compétents  en  cette  matière,  veuillent  se 
former  un  jugement  qui  leur  soit  propret  (1).  » 

Quelque  bonne  opinion  qu'un  opérateur  puisse  avoir  de 
son  procédé,  un  tel  langage  me  semble  bien  hardi  et  peu  con- 
forme au  véritable  esprit  scientifique.  Je  suis  convaincu,  pour 
ma  part,  que  le  dernier  mot  est  loin  d'être  dit,  en  pareille 
matière,  et  que  le  manuel  opératoire  de  l'extraction  de  la 
cataracte  devra  subir  encore  bien  des  modifications,  avant 
que  l'on  connaisse  un  procédé  assez  parfait  pour  rallier  tous 
les  suffrages. 

Tel  paraît  être  aussi  l'avis  de  M.  Tillaux  : 

«...  il  n'y  a  pas  actuellement  de  méthodes  classiques  pour 
Vextractiou  delà  cataracte;  c'est  une  question  à  l'étude,  et  en 
voie  d'enfantement.  (2)  » 

«A  l'étude  »,  cela  est  certain;  «  en  voie  d'enfantement  » 
pourra  sembler  un  peu  dur  aux  opérateurs  qui  considèrent 
leur  procédé  comme  le  7iec  plus  ultra  de  la  chirurgie  ocu- 
laire. 


(1)  De  Wecker  et  Massclon.  —  Loc  ci/,  p.  ."0. 

(2)  Filiaux.  —  Aiialomic  lopngraiiliinne,  \i.  207. 
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QUATRIÈME  LEÇON 

Manuel  opératoire  de  l'extraction  de  la  cataracte 
à  la  clinique  de  l'hôpital  Saint-André. 


Je  ne  pratique  aucune  opération  sans  avoir,  au  préalable, 
soumis  l'œil  à  l'action  de  l'atropine,  de  manière  à  me  sensei- 
gner  sur  le  fonctionnement  de  l'iris,  et  à  m'assurer  qu'il 
n'existe  pas  de  sjnécliies.  Une  goutte  de  collyre  (o  centi- 
grammes par  10  grammes)  est  encore  instillée  le  matin  même 
do  l'opération;  j'attache  une  grande  importance  à,  obtenir  une 
dilatation  complète  de  la  pupille,  de  façon  à  pouvoir  diviser 
la  capsule  du  cristallin  dans  la  plus  grande  étendue  possible. 

A  part  cela,  les  soins  préliminaires  sont  à  pou  près  nuls. 
J'ai  complètement  renoncé  à  la  purgation  classique  autrefois 
administrée  la  veille  de  l'opération. 

A  chaque  opération,  les  instruments  suivants,  rangés  dans 
dans  l'ordre  ci-dessous,  sont  tenus  à  ma  disposition  : 

1°  Un  blépharostat  à  ressort,  le  plus  léger  possible,  appli- 
cable du  côté  interne.  Celui  de  Noyés  a  l'avantage  de  pouvoir 
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être  retiré  sans  que  l'on  ait  besoin  de  desserrer  la  vis  de 
pression  ; 

2"^  Une  pince  à  fixer  à  ressort,  petit  modèle  ; 

3°  Un  couteau  de  Grœfe,  dont  je  vérifie  préalablement  le 
tranchant  et  la  pointe  ; 

4°  et  5°  Une  pince  droite  a  iridectomie,  petit  modèle,  et  une 
pince  courbe,  en  cas  de  besoin. 

6°  Des  pinces-ciseaux  de  Wecker,  ou  de  Dowell,  dont  on 
ne  saurait  trop  recommander  l'emploi  ; 

7°  Une  curette  de  Grœfe,  en  caoutchouc  durci,  portant 
à  son  autre  extrémité  un  kjstitome  coudé  directement  en 
arrière,  de  manière  à  pouvoir  servir  indistinctement  pour  les 
deux  yeux  ; 

8°  Une  pelle-curette  de  JVeâer,  en  écaille,  munie  de  l'autre 
coté  d'une  petite  spatule  à  refouler  l'iris; 

9'  Une  pince  à  nettoyer,  à  mors  plats,  pouvant  servir  au 
besoin  de  pince  capsulaire; 

10°  Un  crochet  à  extraction,  de  Grœfe. 

Position  du  malade,  du  chinwfjien  et  de  l'aide.  —  Le 
patient  étant  couché  sur  un  fauteuil  à  opération  très  bas,  la 
tête  légèrement  élevée  et  fixée  par  un  coussin  mécanique,  je 
m'assieds  sur  un  tabouret  élevé,  placé  directement  derrière  le 
fauteuil,  et  cela  quel  que  soit  l'œil  à  opérer  et  quel  que  soit 
l'emplacement  donné  à  la  section.  Je  dois  donc  tenir  le  cou- 
teau à  cataracte  de  la  main  gauche  pour  l'œil  gaucho,  et  de 
la  main  droite  pour  l'œil  droit.  L'aide,  faisant  face  au  malade 
s'assied  du  côté  opposé  à  l'œil  opéré. 

Emplacement  du  lambeau.  —  En  principe,  je  taille  un  lam- 
beau supérieur;  mais  si  le  rebord  orbitaire  fait  une  saillie 
gênante,  si  l'œil  est  enfoncé  dans  l'orbite,  si  surtout  le  malade 
est  indocile,  je  donne  la  préférence  au  lambeau  inférieur, 
comme  étant  d'une  exécution  plus  facile.  D'ailleurs,  il  faut 
bien  reconnaître  que  s'il  se  produit  à  la  suite  de  l'opération 
un  enclavement  de  l'iris  dans  la  plaie,  ou  une  occlusion 
pupillaire  incomplète,  les  conséquences  en  sont  alors  moins 
fâcheuses. 

La  paupière  inférieure  ne  masque  pas,  il  est  vrai,  le  colo- 
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borna,  et  ces  larges  pupilles  ont  l'inconvénient  d'augmenter 
la  diffusion  des  images,  mais  l'expérience  démontre  qu'à  la 
condition  de  corriger  exactement  Taphakie,  l'acuité  visuelle 
n'est  pas  abaissée  d'une  façon  appréciable. 

Temps  de  l'opération.  —  La  plupart  des  chirurgiens  décri- 
vent dans  l'opération  de  la  cataracte,  quatre  temps  :  1"  Sec- 
tion du  lambeau;  2°  iridectomie;  3°  kystitomic;  4"  expulsion 
du  cristallin. 

Cette  division  ne  me  semble  pas  suffisante.  Chacun  de  ces 
temps  comprend  plusieurs  manoeuvres  qui  n'ont  entre  elles 
rien  de  commun.  Quel  rapport  y  a-t-il,  par  exemple,  entre  la 
mise  en  place  du  blépharostat,  et  la  section  du  lambeau  ? 

En  réalité,  l'extraction  avec  iridectomie,  telle  que  je  la 
pratique,  comprend  dix  temps  parfaitement  distincts,  dont 
chacun  nécessite  une  description  spéciale  : 

1"  Mise  en  place  du  blépharostat; 

2°  Fixation  de  l'œil  par  l'opérateur,  à  l'aide  de  la  pince  à 
ressort; 
3"  Section  du  lambeau; 

4°  Passage  de  la  pince  à  fixation  aux  mains  de  l'aide; 
5"  Iridectomie; 

6°  Retrait  de  la  pince  à  fixation  ; 
7°  Retrait  du  blépharostat  ; 
8°  Kystitomie  ; 
9°  Expulsion  du  cristallin  ; 
10"  Nettoyage  de  la  plaie. 

Ces  différents  temps,  en  supposant  qu'il  s'agisse  de  l'œil 
droit  et  que  l'on  taille  un  lambeau  supérieur,  sont  exécutés 
de  la  façon  suivante  : 

1°  Mise  en  place  du,  blépharostat.  —  Le  chirurgien,  à  l'aide 
du  doigt  indicateur,  attire  la  paupière  supérieure  légèrement 
en  haut,  et  glisse  au-dessous  une  des  branches  de  Tinstru- 
ment,  en  engageant  le  malade  à  regarder  en  bas  pour  faciliter 
la  manœuvre;  puis,  serrant  le  blépharostat,  de  manière  à  en 
rapprocher  les  branches,  il  achève  de  le  mettre  en  place  en 
abaissant  la  paupière  inférieure  avec  le  pouce. 

Quel  que  soit  l'œil  à  opérer,  il  est  préférable  de  se  servir 
d'un  blépharostat  pour  l'angle  interne,  c'est-à-dire  dont  le 
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ressort  s'applique  contre  le  dos  du  nez,  de  manière  à  ne  pas 
gêner  la  marche  du  couteau  en  dehors,  et  il  est  prudent  de 
ne  donner  aux  branches  de  l'instrument  que  l'écartement 
juste  suffisant  pour  permettre  la  section  facile  du  lambeau. 
Il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  qu'une  pression  trop  forte  de 
l'écarteur  sur.les  culs-de-sac  se  transmet  nécessairement  à 
la  conjonctive  bulbaire,  et  peut  provoquer  ou  favoriser  le  pro- 
lapsus du  corps  vitré. 

Une  manœuvre  excellente,  en  principe,  est  celle  qui  con- 
siste à  faire  soulever  l'instrument  par  un  aide,  de  telle  façon 
que  les  paupières  ne  touchent  pas  le  globe  de  l'œil,  et  à  em- 
pêcher par  là  que  les  contractions  de  l'orbiculaire  puissent 
être  transmises  aux  parties  profondes.  Mais  cette  précaution 
est  superflue  si,  comme  j'ai  l'habitude  de  le  faire,  on  enlève 
l'écarteur  avant  de  diviser  la  capsule  du  cristallin. 

2°  Fixation  de  Vccil.  —  Pendant  que  la  malade  regarde  en 
haut,  l'opérateur,  tenant  la  pince  à  fixer  de  la  main  gauche, 
la  branche  fenêtrée  du  côté  du  pouce,  saisit  un  large  pli 
transversal  de  la  conjonctive  et  du  tissu  épiscléral,  précisé- 
ment au-dessous  du  diamètre  vertical  de  la  cornée,  et  attirant 
l'œil  en  bas,  le  fixe  dans  cette  position  en  prenant  un  point 
d'appui  sur  la  joue  du  patient. 

3"  Section  du  lambeau.  —  Au  moj-en  du  couteau  de  Grœfe 
tenu  de  la  main  droite,  le  tranchant  dirigé  en  haut,  le  chirur- 
gien ponctionne  les  enveloppes  de  l'œil  à  2  millimètres  et 
demi  au-dessus  du  diamètre  horizontal  de  la  cornée,  et  à  un 
demi-millimètre  en  arrière  de  la  limite  scléro-cornéenne,  en 
dirigeant  la  pointe  de  l' instrument  vers  le  centre  de  la  pupille. 
Arrivé  en  ce  point,  il  abaisse  le  manche  du  couteau,  de  ma- 
nière à  le  ramener  dans  le  diamètre  horizontal,  et  traversant 
lentement  la  chambre  antérieure,  va  pratiquer  la  contre-ponc- 
tion en  un  point  symétriquement  placé  par  rapport  àla  ponction. 
Donnant  alors  au  tranchant  une  direction  légèrement  oblique 
en  avant,  l'opérateur  pratique  une  section  qui  se  termine  à 
un  demi-millimètre  au-dessous  du  sommet  de  la  cornée,  do 
manière  à  n'avoir  pas  de  lambeau  conjonctivâl. 

Lorsqu'il  ne  reste  plus  qu'à  détacher  un  petit  pont  de 
tissu  il  est  bon  de  faire  un  léger  temps  d'arrêt,  en  recom- 
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mandant  au  patient  de  cesser  toute  contraction,  et  de  rester 
parfaitement  calme  pendant  que  l'on  achèvera  do  détacher  le 
lambeau. 

Ce  lambeau  doit-il  être  taillé  d'un  seul  trait,  en  quelque 
sorte,  en  poussant  le  couteau  en  avant  jusqu'à  ce  que  l'on  soit 
à  peu  près  arrivé  au  sommet  de  la  cornée,  pour  terminer  en- 
suite la  section  par  un  simple  mouvement  de  retrait  de  l'ins- 
trument? Vaut-il  mieux,  au  contraire,  imprimer  au  couteau 
une  série  de  mouvements  de  va-et-vient,  ce  qui  permet  peut- 
être  de  mieux  guider  la  lame? 

La  chose,  au  fond,  a  peu  d'importance.  Je  n'ai  pas  remarqué 
que  les  sections  faites  en  sciant  se  coaptent  moins  bien  (pie 
les  autres,  à  la  condition  cependant,  que  le  lambeau  ne  soit 
pas  taillé  en  escalier.  L'essentiel  est  de  procéder  assez  rapide- 
ment pour  que  l'iris  ne  vienne  pas  se  placer  sur  le  couteau, 
ce  qui  ne  manque  pas  d'arriver  lorsqu'une  trop  grande  quantité 
d'humeur  aqueuse  s'est  échappée  de  la  chambre  antérieure, 
avant  que  le  tranchant  ait  dépassé  le  bord  pupillaii'e. 

A  ce  propos,  je  crois  devoir  signaler  les  inconvénients  des 
couteaux  de  Grœfe  trop  minces  et,  par  suite,  trop  flexibles,  et 
je  suppose  que  d'autres  chirurgieus  ont  fait  la  même  remar- 
que : 

Lorsque  la  chambi'e  antérieure  est  peu  profonde  ou  qu'au 
moment  de  la  ponction,  l'humeur  aqueuse  s'est  échappée  eu 
trop  grande  quantité,  il  arrive  que  l'opérateur,  au  lieu  de 
pouvoir  diriger  la  pointe  de  l'instrument  parallèlement  au 
plan  de  l'iris,  se  voit  obligé,  pour  aller  faire  la  contre-ponc- 
tion, de  contourner  en  quelque  sorte  le  cristallin.  11  en  résulte 
que  les  ouvertures  d'entrée  et  de  sortie  (dont  chacune  re[)ré- 
sente  un  canal  de  1  millimètre  et  demi  de  longueur  environ, 
à  parois  résistantes),  ne  se  trouvent  plus  dans  un  même  plan 
et  qu'entre  les  deux,  la  lame  flexible  décrit  une  légère  cour- 
bure à  concavité  postérieure,  qui  rend  la  section  de  la  cornée 
difficile,  et  oblige  à  tailler  le  lambeau  très  lentement  et  avec 
beaucoup  de  soin,  si  l'on  veut  éviter  de  couper  l'iris. 

Il  est  encore,  dans  la  manœuvre  du  couteau,  un  point  qui 
me  paraît  mériter  de  fixer  l'attention  : 

En  achevant  la  section,  r()[)érateur,  pour  éviter  de  déta- 
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cher  un  lambeau  conjonctival,  se  trouve  parfois  dans  la 
nécessité  de  porter  directement  en  avant  le  tranchant  de  la 
lame,  de  manière  à  la  placer  dans  un  plan  presque  perpendi- 
culaire à  celui  dans  lequel  elle  se  trouvait  au  début  de  l'opé- 
ration. Or,  à  ce  moment,  il  n'y  a  plus,  en  réalité,  de  chambre 
antérieure;  par  suite  de  l'évacuation  de  l'humeur  aqueuse,  le 
cristallin  est  venu  s'appliquer  contre  la  face  postérieure  de  la 
cornée  et  le  dos  de  la  lame,  pendant  que  l'instrument  exé- 
cute son  mouvement  de  rotation,  presse  nécessairement  sur 
le  bord  supérieur  de  la  lentille,  qu'il  tend  à  luxer  en  arrière. 
Si  la  manœuvre  s'exécute  brusquement,  et  surtout  avec  un 
couteau  trop  large,  on  conçoit  que  la  zonule  ne  puisse  résister 
à  la  pression,  et  se  rompe. 

Telle  est,  à  mon  avis,  une  des  causes  les  plus  fréquentes 
du  prolapsus  du  corps  vitré,  à  ce  moment  de  l'opération.  Je 
crois  donc  qu'il  est  important  de  terminer  la  section,  non  pas 
dans  le  limbe,  mais  bien  un  peu  au-dessous,  dans  le  tissu 
même  de  la  cornée,  et  de  ne  pas  tailler  le  lambeau  en  décri- 
vant une  courbe  à  légère  concavité  antérieure,  comme  le  con- 
seillent quelques  chirurgiens,  et  de  sorte  que  le  couteau, 
d'abord  parallèle  au  plan  de  l'iris,  se  trouve  à  la  fin  dans  une 
direction  perpendiculaire;  mais,  au  contraire,  d'aller  suivant 
une  ligne  droite  dirigée  obliquement  delà  base  au  sommet  du 
lambeau. 

4*^  La  pince  à  fixation  passe  delà  main  de  l'opérateur  à  celle 
de  l'aide.  —  Avec  un  œil  largement  ouvert,  cette  manœuvre 
a  bien  ses  dangers.  L'aide,  glissant  sa  main  au-dessous  de 
celle  de  l'opérateur  et  prenant  un  point  d'appui  sur  la  joue 
de  l'opéré,  doit  saisir  la  pince  sans  exercer  aucune  pression 
sur  le  globe,  et  maintenir  l'œil  suffisamment  abaissé  pour  que 
le  sommet  du  lambeau  se  trouve  maintenu  entre  les  branches 
de  l'écarteur.  Pour  cela,  il  ne  faut  pas  exercer  directement 
en  bas,  comme  ne  manquent  pas  de  le  faire  les  débutants, 
une  traction  qui  ne  donnerait  pas  le  résultat  désiré,  mais  bien 
faire  exécuter  à  la  pince  un  mouvement  de  bascule  qui  abaisse 
les  mors  dej  l'instrument  dans  le  cul-de-sac,  pendant  que 
l'extrémité  opposée  se  relève.  Ce  petit  tour  de  main  demande 
une  certaine  habitude. 
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5°  Iridectomie.  —  Après  avoir  confié  à  l'aide  la  pince  à 
fixation,  l'opérateur  prend  une  pince  à  griffe,  droite  ou 
courbe,  suivant  que  l'iris  est  venu  ou  non  faire  hernie  entre 
les  lèvres  de  la  plaie,  et,  saisissant  la  membrane  vers  son 
bord  pupillaire,  l'attire  en  l'étalant  sur  le  bord  supérieur  de 
la  plaie  pour  l'exciser  à  l'aide  des  pinces-ciseaux. 

L'iridectomie,  pour  être  bien  régulière,  doit  être  pratiquée 
en  deux  coups  de  ciseaux  donnés,  l'un  a  l'angle  externe  de  la 
plaie,  l'autre  à  l'angle  interne,  en  appuyant  chaque  fois  assez 
fortement  sur  le  globe,  de  manière  à  couper  l'iris  au  ras  de 
la  sclérotique.  Quelques  frictions  exercées  ensuite  sur  la  cor- 
née, de  bas  en  haut,  à  l'aide  de  la  curette  de  Grœfe,  favori- 
sent le  retrait  des  angles  de  l'iris  dans  la  chambre  anté- 
rieure. 

On  obtient  ainsi  une  large  pupille  en  trou  de  serrure,  ou  en 
croissant,  sans  enclavement  ultérieur  possible,  et  qui,  à  ce 
point  de  vue,  me  paraît  infiniment  préférable  aux  pupilles  en 
forme  de  iomie  enflammée  préconisées  dans  ces  derniers 
temps,  et  dont  le  moindre  inconvénient  est  d'exiger  le  refo'u- 
lement  des  angles  de  l'iris  dans  la  plaie  à  l'aide  d'une  spatule, 
et  l'emploi  du  coUvre  d'ésérine. 

6°  Retrait  de  la  pince  à  fixation.  ■ —  L'iridectomie  terminée, 
l'aide  retire  la  pince  à  fixation,  en  ayant  bien  soin  de  ne  pas 
comprimer  le  globe  au  moment  où  il  presse  avec  le  pouce  sur 
le  ressort  de  l'instrument. 

7°  Retrait  du  blépharostat.  —  Aussitôt  après,  l'opérateur 
enlève  le  blépharostat.  Pour  cela,  les  branches  de  l'instru- 
ment étant  rapprochées  jusqu'au  contact,  en  même  temps 
qu'on  écarte  légèrement  les  paupières,  on  dégage  d'abord  la 
branche  inférieure,  puis  la  supérieure.  L'œil  devenu  libre,  on 
laisse  au  patient  une  minute  ou  deux  de  repos,  eu  lui  recom- 
mandant de  tenir  les  yeux  doucement  fermés,  et,  à  l'aide 
d'une  éponge  fine  imbibée  d'eau  tiède,  on  enlève  le  liquide 
sanguinolent  qui  t)aigne  les  paupières. 

8°  Kystitomie.  —  La  plupart  des  opérateurs  ont  deux  kysti- 
tomes  coudés,  l'un  à  droite,  l'autre  à  gauche,  suivant  le  côté 
que  l'on  opère.  C'est  là  une  cause  d'erreurs  fréquentes  de  la 
part  de  l'aide  chargé  des  préparatifs  de  l'opération  et  souvent 
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le  chirurgien,  au  moment  de  pratiquer  l'ouverture  de  la 
capsule,  s'aperçoit  qu'il  tient  en  main  l'instrument  destiné  à 
l'autre  œil.  Il  est  facile  d'j  porter  remède  en  tordant,  du 
côté  opposé,  le  col  flexible  du  li  jstitome,  mais  je  trouve  plus 
simple  de  donner  à  tous  ces  instruments  une  courbure  identi- 
que, directement  en  arrière,  suivant  un  angle  d'environ  45°, 
de  telle  sorte  qu'ils  puissent  servir  également  bien  pour  les 
deux  yeux. 

La  déchirure  de  la  cristalloïde  se  pratique  de  la  manière 
suivante  : 

L'aide  abaisse  la  paupière  inférieure  et  la  maintient  fixée 
contre  le  rebord  orbitaire  par  une  légère  pression  des  doigts 
indicateur  et  médius. 

De  son  côté,  l'opérateur  relève  la  paupière  supérieure  avec 
l'indicateur  de  la  main  gauche,  en  recommandant  au  patient 
de  regarder  fortement  en  bas,  de  manière  à  mettre  la  plaie  à 
découvert. 

Cela  fait,  tenant  le  kystitome  de  la  main  droite,  il  glisse  la 
flamme  de  l'instrument,  maintenue  à  plat,  sous  le  sommet  du 
lambeau,  et  sans  quitter  la  face  postérieure  de  la  cornée, 
gagne  la  partie  inférieure  de  la  pupille,  en  écartant  aussi  peu 
que  possible  les  lèvres  de  la  plaie,  de  manière  à  empêcher  la 
chambre  antérieure  de  se  se  vider  complètement,  et  à  éviter 
l'accès  de  l'air. 

Arrivé  en  ce  point,  on  imprime  au  kystitome  un  quart  de 
rotation  qui  a  pour  effet  de  porter  la  pointe  du  crochet  vers  la 
cristalloïde,  puis,  par  un  léger  mouvement  de  traction  de  bas 
en  haut  et  de  dehors  en  dedans,  et  en  ayant  bien  soin  de  ne 
pas  pénétrer  profondément  dans  la  substance  du  cristallin,  de 
crainte  de  luxer  la  lentille,  on  fait  à  la  capsule  une  déchirure 
qui  vient  aboutir  au  voisinage  du  point  de  contre-ponction. 
Reportant  alors  l'instrument  dans  sa  position  première,  vers 
la  partie  inférieure  de  la  cornée,  on  pratique  une  seconde 
déchirure  dirigée  cette  fois  en  haut  et  en  dehors,  de 
manière  à  former  avec  la  première  un  V  largement  ouvert. 

A  la  suite  de  ces  manœuvres,  et  parfois  même  dès  que  la 
pointe  du  kystitome  a  touché  la  capsule,  il  peut  arriver  que 
le  cristallin  se  présente  de  lui-même  dans  la  plaie,  et  alors,  il 
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faut  se  hâter  de  retirer  l'instrument.  Dans  le  cas  contraire, 
et  dans  le  but  de  détacher  complètement  le  lambeau  capsu- 
laire,  on  fait  une  troisième  incision  dirigée,  cette  fois,  trans- 
versalement de  dehors  en  dedans,  au  niveau  de  la  plaie, 
après  quoi  le  crochet,  remisa  plat,  est  retiré  avec  précaution. 

On  remarquera  qu'en  principe,  je  supprime  l'emploi  des  ins- 
truments de  fixation,  dès  que  l'iridectomie  a  été  pratiquée; 
mais  il  est  certain  que  la  kystitomie  constitue  alors  une 
manœuvre  délicate,  surtout  lorsqu'on  opère  par  extraction 
supérieure.  Le  patient,  en  dépit  de  toutes  les  exhortations, 
est  quelquefois  incapable  de  maintenir  l'œil  immobile  un  seuj 
instant,  et  l'opérateur  est  tenu  de  suivre  avec  un  soin  extrême 
tous  les  mouvements  du  globe,  s'il  ne  veut  pas  s'exposer  à 
des  accidents  graves  :  luxation  du  cristallin,  rupture  de  la 
zonule,  déchirure  de  l'iris,  etc.  Aussi,  pour  avoir  plus  de 
sécurité,  ai-je  l'habitude,  dès  que  le  malade  est  arrivé  à  por- 
ter le  regard  en  bas,  de  faire  une  sorte  de  fixation  médiate, 
en  pressant  légèrement,  avec  la  pulpe  du  doigt  indicateur,  sur 
la  lèvre  supérieure  de  la  plaie,  par  l'intermédiaire  du  bord 
palpébral,  de  manière  à  maintenir  le  globe  immobile. 

Certains  malades,  quoi  qu'on  fasse,  ne  parviennent  pas  à 
porter  l'œil  en  bas.  Dans  ce  cas,  il  faut  confier  à  l'aide  le 
soin  d'écarter  les  paupières  et,  de  la  main  gauche,  fixer  le 
globe,  avec  une  pince  sans  ressort,  de  manière  à  lâcher  prise 
instantanément,  à  la  moindre  apparence  de  danger. 

Dès  que  le  kj'stitome  a  été  retiré  de  la  chambre  antérieure, 
on  laisse  retomber  les  paupières,  et  recouvrant  l'œil  avec  une 
éponge  mouillée,  on  laisse  au  malade  quelques  instants  de 
repos,  avant  de  continuer  l'opération. 

9°  Expulsion  de  la  cataracle.  —  L'aide  écarte  encore  une 
fois  les  paupières.  L'opérate'ur,  recommandant  au  malade  de 
regarder  fortement  en  bas,  déprime  à  l'aide  de  la  pelle  de 
Weber,  tenue  de  la  main  droite,  la  lèvre  supérieure  de  la 
plaie,  refoulant  en  arrière  le  corps  ciliaire;  et,  en  ra("me 
temps,  avec  la  curette  de  Grœfe,  tenue  de  la  main  gauche, 
il  exerce  une  certaine  pression  à  la  partie  inférieui^e  de  la 
cornée,  de  manière  à  déterminer  un  mouvement  de  bascule 
du  cristallin,  dont  le  bord  supérieur  se  porto  en  avant  et  en 
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haut,  et  vient  se  présenter  dans  la  plaie.  Quelques  frictions 
légères  exercées  sur  la  cornée,  de  bas  en  haut,  à  l'aide  de  la 
curette,  sufBsent  alors,  en  général,  pour  chasser  complètement 
la  cataracte  qui  se  trouve  cueillie  eu  quelque  sorte  par  la 
pelle  de  Weber. 

Mais  si  le  noyau  est  volumineux,  il  peut  arriver  qu'il 
ait  de  la  peine  à  franchir  l'ouverture  scléro-cornéenne,  par 
suite  de  l'entre-bâillement  difficile  des  lèvres  de  la  plaie.  Dans 
ce  cas,  on  déprimera  un  peu  plus  fortement  la  lèvre  posté- 
rieure, à  l'aide  de  la  pelle-curette,  en  exécutant  un  mouve- 
ment de  va-et-vient  d'un  angle  à  l'autre  de  la  section,  pen- 
dant qu'avec  la  curette  de  Grœfe,  pressant  de  bas  en  haut  sur 
la  cornée,  on  poussera  peu  à  peu  la  cataracte  au-dehors. 

L'expérience  seule  peut  enseigner  dans  quelle  mesure  il 
est  permis  de  presser  sur  le  globe  oculaire  pour  provoquer 
l'expulsion  d'une  cataracte,  sans  s'exposer  à  rompre  le  liga- 
ment suspenseur,  et  à  voir  apparaître  le  corps  vitré.  Un 
point  impoi^tant,  est  que  la  pression  de  la  pelle-curette  sur  la 
lèvre  postérieure  de  la  section  s'exerce  bien  exactement  en 
arrière  du  bord  équatorial  du  cristallin,  et,  pour  cela,  il  ne 
faut  pas  craindre  d'engager  le  plat  de  l'instrument  dans  la 
plaie,  un  peu  d'avant  en  arrière,  de  manière  à  passer  en 
quelque  sorte  sous  la  lentille,  sinon  on  s'exposerait,  au  mo- 
ment où  la  cataracte  commence  à  se  déplacer,  à  la  voir  glisser 
en  arrière  de  la  curette,  ce  qui  rendrait  l'extraction  impos- 
sible. Aussi,  l'opérateur  doit-il  être  toujours  prêt  à  retirer 
l'instrument,  au  cas  où  un  mouvement  brusque  de  l'opéré 
ferait  craindre  quelque  accident. 

Dès  que  le  diamètre  transversal  du  noyau  a  franchi  la 
plaie,  il  suffit  de  presser  légèrement  sur  la  cornée,  avec  la 
curette  en  caoutchouc,  pour  compléter  le  dégagement.  On 
retire  aussitôt  la  pelle  et  la  curette,  et  on  laisse  retomber  les 
paupières.  Le  plus  souvent,  une  bonne  partie  des  masses  cor- 
ticales s'échappe  à  la  suite  du  no^'au  ;  toutefois,  il  n'est  pas 
très  rare,  même  dans  les  opérations  les  mieux  conduites,  de 
voir  les  masses  corticales  antérieures  sortir  les  premières,  sur- 
tout si  le  noyau  est  volumineux  et  la  plaie  relativement  étroite. 
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En  pareil  cas,  on  devra  redoubler  de  précautions  pour  éviter 
de  luxer  le  cristallin. 

10'^  Neltoi/age  de  la  j^laie.  —  A  moins  que  la  cataracte  no 
soit  très  ancienne,  et  le  cristallin  complètement  sclérosé,  une 
partie  des  couches  périphériques,  plus  ou  moins  molles,  se 
trouve  retenue  dans  l'œil,  par  la  pression  des  lèvres  de  la 
plaie.  Après  quelques  minutes  de  repos  destinées  à  permettre 
à  l'humeur  aqueuse  de  se  reproduire  en  quantité  suffisante 
pour  délayer  ces  débris  de  cataracte,  l'opérateur,  par  une 
sorte  de  massage  exercé  de  bas  en  haut,  sur  le  globe,  avec  la 
curette  de  Grœfe,  amène  peu  à  peu  les  masses  corticales  au 
voisinage  de  la  plaie.  Il  suffit  alors  de  déprimer  la  lèvre 
postérieure,  avec  l'indicateur  de  la  main  gauche,  par  l'inter- 
médiaire de  la  paupière  supérieure,  pour  que  l'humeur 
aqueuse,  en  s'échappant,  entraîne  avec  elle  ces  débris. 

Un  nettoyage  parfait  de  la  chambre  antérieure  est  d'une 
importance  extrême.  Il  ne  faut  pas  craindre  de  prolonger 
l'opération  pour  laisser  se  reproduire  à  diverses  reprises 
l'humeur  aqueuse,  de  manière  à  répéter  les  manœuvres 
d'expulsion  jusqu'à  ce  que  la  pupille  apparaisse  parfaitement 
noire. 

On  termine  l'opération  en  enlevant  avec  la  pince  à  net- 
toyer les  petits  caillots  sanguins  et  les  débris  de  substance 
corticale  qui  se  trouvent  à  la  surface  de  l'œil  et  dans  les  culs- 
de-sac,  et  l'on  s'assure,  avant  d'appliquer  l'appareil  de  panse- 
ment, que  la  coaptation  du  lambeau  est  parfaite. 

Il  suffit  d'un  peu  de  substance  cristallinienne  ou  de  quelques 
tractus  fîbrineux,  placés  entre  les  lèvres  de  la  plaie,  pour 
que  la  réunion  immédiate  n'ait  pas  lieu.  Mais  le  danger  est 
surtout  dans  l'interposition  de  lambeaux  capsulaires  détachés 
par  le  kystitome,  et  dont  la  transparence  et  l'extrême  ténuité 
font  qu'ils  échappent  facilement  au  regard.  Les  moindres 
fragments  devront  être  extraits  avec  le  plus  grand  soin  ;  si 
cependant,  en  raison  de  leur  continuité  avec  le  reste  de  la 
capsule,  les  lambeaux  ne  pouvaient  être  enlevés  sans  néces- 
siter un  effort  de  traction  considérable,  faisant  craindre  une 
rupture  de  la  zonule,  il  vaudrait  mieux  les  repousser  dans  la 
chambre  antérieure,  à  l'aide  de  la  petite  spatule  en  écaille. 
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Cette  même  spatule,  glissée  transversalement  entre  les 
lèvres  de  la  plaie,  servira  également  à  les  débarrasser  des 
parcelles  de  substance  corticale  que  la  pince  n'aurait  pu  sai- 
sir. Il  faut  avoir  bien  soin,  pendant  ces  petites  manœuvres 
de  nettoyage,  de  ne  pas  engager  trop  profondément  dans 
l'œil  l'extrémité  de  la  spatule,  sans  quoi  le  malade,  en  diri- 
geant brusquement  en  haut  le  globe  oculaire  avant  que  l'opé- 
rateur ait  eu  le  temps  de  retirer  l'instrument,  provoquerait 
inévitablement  des  accidents  graves. 

L'opération  terminée,  on  fait  tomber  dans  le  cul-de-sac 
inférieur  une  goutte  ou  deux  de  collyre  d'atropine,  et  avant 
d'appliquer  le  bandeau,  on  s'assure  de  l'état  de  la  vue  en 
faisant  compter  les  doigts  à  l'opéré,  à  une  distance  de  30  cen- 
timètres environ,  pendant  qu'avec  l'autre  main,  interposée 
en  guise  d'écran,  on  abrite  l'œil  contre  une  lumière  trop  vive. 
En  général,  et  à  moins  qu'il  n'y  ait  un  peu  de  sang  dans  la 
chambre  antérieure,  les  doigts  sont  comptés  facilement  à 
cette  distance,  ce  qui  ne  manque  jamais  de  causer  une  vive 
satisfaction  aux  malades,  relève  leur  moral,  et  leur  permet 
d'attendre  la  guérison  sans  trop  d'impatience. 

Pendant  cet  examen,  un  certain  nombre  de  cataractés  font 
d'eux-mêmes  cette  remarque  que  les  objets  et  la  figure  des 
personnes  qui  les  entourent  présentent  une  teinte  bleuâtre,  ou 
bleu  violet.  Cela  tient  à  ce  que  le  champ  visuel  est  vu  en  ce 
moment  avec  la  teinte  complémentaire  de  la  couleur  de  la 
cataracte.  On  préviendra  les  opérés  que  c'est  là  un  phéno- 
mène passager,  dont  ils  n'ont  pas  à  se  préoccuper. 

Pansement. 

Il  est  prudent  de  faire  porter  le  bandage  sur  les  deux  yeux, 
au  moins  pendant  le  premier  jour,  de  façon  à  éviter  que  les 
mouvements  de  l'œil  non  opéré  ne  déterminent  une  contraction 
synergique  des  muscles  de  l'autre  œil,  ce  qui  pourrait  déter- 
miner une  certaine  irritation  et  empêcher  la  réunion  immé- 
diate. 

Les  yeux  seront  recouverts  d'une  rondelle  de  toile  imbibée 
d'eau'  tiède  et  qui  devra  se  mouler  bien  exactement  sur  les 
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paupières,  sans  faire  le  moindre  pli.  Par-dessus,  on  appliquera 
en  couches  minces,  de  l'ouate  fine,  dite  ounte  à  hijoux,  en 
ayant  soin  de  matelasser  d'abord  la  dépression  qui  corres- 
pond au  grand  angle  de  l'œil.  Le  tout  sera  maintenu  par 
une  bande  d'environ  4  mètres  de  longueur  sur  5  centimètres 
de  largeur,  disposée  en  binocle  et  modérément  serrée.  Les 
bandes  en  flanelle  légère  sont  préférables,  pour  cet  usage,  aux 
bandes  en  toile;  en  raison  de  leur  élasticité,  elles  facilitent 
l'application  du  bandage  et  exercent  sur  l'œil  une  compression 
plus  uniforme. 

J'ai  essayé  à  diverses  reprises  des  solutions  antiseptiques; 
j'ai  dû  y  renoncer,  par  suite  de  l'irritation  qu'elles  déter- 
minent presque  constamment.  Aucun  liquide  ne  m'a  donné  de 
meilleurs  résultats  que  l'eau  tiède  et  j'ai  résolu  de  m'en  tenir 
à  ce  mode  de  pansement  aussi  simple  que  peu  coûteux.  Mais 
j'attache  une  importance  extrême  à  ce  que  les  opérés  soient 
pansés  avec  un  soin  minutieux.  Chaque  malade  a  son  flacon 
de  collyre,  son  compte-gouttes,  son  éponge  maintenue  à  l'abri 
des  poussières  dans  le  vase  spécial,  muni  d'un  couvercle,  qui 
sert  au  lavage  de  l'œil.  Les  pansements  sont  faits  sous  mes 
yeux  et  le  plus  souvent  par  moi-même,  pendant  les  premiers 
jours  qui  suivent  l'opération. 

Soins  consécutifs  pendant  les  quatre  premiers  jours.  —  Dès 
que  le  pansement  est  terminé,  le  malade,  guidé  par  un  infir- 
mier, gagne  lui-même  son  lit,  avec  la  recommandation  de  ne 
pas  se  coucher  du  côté  de  l'œil  opéré,  de  ne  pas  porter  la 
main  à  ses  yeux,  de  faire  le  moins  de  mouvements  possible  et 
d'éviter  les  efi'orts  de  mastication. 

Les  lits  occupés  par  les  opérés  sont  placés  dans  les  salles 
communes,  et  munis  de  rideaux  verts.  Le  régime  alimentaire 
difl"ère  peu  de  celui  des  autres  malades,  sauf  pendant  le  pre- 
mier jour,  où  l'on  donne  seulement  des  potages. 

En  général,  la  douleur  qui  est  le  résultat  du  traumatisme 
disparaît  après  quelques  heures  de  repos.  Si  elle  persiste,  et 
si  l'on  constate  dans  la  soirée  un  léger  mouvement  fébrile, 
faisant  craindre  une  nuit  agitée,  on  prescrira  une  cuillerée  do 
sirop  diacode  ou  de  sirop  de  choral,  à  prendre  dans  une  infu- 
tion  de  fleurs  d'orangers. 
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Si  l'opération  s'est  faite  régulièrement,  si  le  malade  n'ac- 
cuse pas  de  souffrances  trop  vives,  et  ne  se  plaint  pas  que  le 
bandage  est  trop  serré,  le  premier  pansement  sera  laissé  en 
place  jusqu'au  lendemain  matin.  Après  avoir  enlevé  l'ouate, 
on  examinera  l'état  de  la  rondelle  de  toile  appliquée  sur  l'œil  ; 
presque  toujours  elle  est  tachée  d^in  peu  de  sérosUé  sangui- 
nolente qui  s'est  desséchée,  et  fait  adhérer  le  linge  au  bord 
ciliaire.  Une  tache  sèche,  peu  étendue,  est  d'un  bon  augure 
pour  les  suites  de  l'opération;  si,  au  contraire,  le  linge  est 
mouillé  sur  la  plus  grande  partie  de  sa  surface,  si  surtout  il 
est  taché  de  muco-pus,  on  devra  redouter  quelque  complica- 
tion catarrhale. 

Cette  pièce  de  pansement  doit  être  détachée  avec  beaucoup 
de  soin,  à  l'aide  d'une  éponge  fine  imbibée  d'eau  tiède,  et 
de  manière  à  ne  pas  désunir  les  lèvres  de  la  plaie. 

Assez  souvent,  et  surtout  lorsque  la  conjonctive  bulbaire  a 
été  divisée  dans  une  certaine  étendue,  ou  déchirée  avec  la 
pince  à  fixation,  il  en  résulte  une  certaine  infiltration  qui  se 
transmet  rapidement  aux  parties  voisines,  et  l'on  constate,  dès 
le  lendemain,  un  léger  œdème  des  paupières,  généralement 
limité  à  l'angle  interne,  et  toujours  plus  prononcé  à  la  pau- 
pière supérieure.  Cet  œdème  n'a  rien  d'inquiétant  et  disparaît 
peu  à  peu  de  lui-même,  en  quelques  jours,  si  les  suites  de 
l'opération  sont  régulières.  Il  n'en  est  plus  de  même  de 
l'œdème  qui  apparaît  tardivement  :  il  marque  presque  à  coup 
sûr  le  début  d'une  irido-cyclite,  ou  d'une  ophtalmie  puru- 
lente. 

Après  avoir  lavé  le  bord  des  paupières,  on  invitera  le  ma- 
lade à  ouvrir  doucement  les  yeux,  et  à  porter  le  regard  en 
bas,  puis  soulevant  au  besoin,  avec  le  doigt,  la  paupière 
supérieure,  on  examinera  l'état  de  la  plaie.  A  de  rares  excep- 
tions près,  la  cicatrisation  est  déjà  faite  et  la  pupille  se  main- 
tient dilatée. 

Lorsque  l'opération  a  été  accompagnée  de  la  perte  d'une 
petite  quantité  de  corps  vitré,  la  réunion  immédiate  est  la 
règle,  par  suite  probablement  de  l'abaissement  de  tension 
intra-oculaire  qui  en  est  la  conséquence,  et  la  reproduction 
de  l'humeur  aqueuse  a  déjà  comblé  la  perte  de  liquide  et  réta- 
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bli  la  chambre  antérieure.  Si,  au  contraire,  la  cicatrisation  n'a 
pas  eu  lieu,  l'immeur  aqueuse,  à  mesure  qu'elle  est  sécrétée, 
continue  à  sourdre  à  travers  la  plaie  et  la  chambre  anté- 
rieure reste  effacée,  ce  que  l'on  reconnaît  à  l'accolement  de 
l'iris  à  la  face  postérieure  de  la  cornée. 

Assez  souvent,  les  bords  de  la  section  présentent  une  teinte 
opaline  qui  s'étend  plus  ou  moins  loin  sur  la  cornée,  et  témoi- 
gne d'un  certain  degré  de  contusion,  ou  plutôt  de  froissement 
des  lèvres  de  la  plaie,  pendant  la  sortie  d'un  cristallin  ayant 
eu  de  la  peine  à  se  frayer  un  passage.  Cette  infiltration  cor- 
néenne  s'observe  encore  à  la  suite  de  l'introduction  répétée 
d'instruments  de  traction,  dans  le  but  de  nettoyer  la  chambre 
antérieure,  d'en  extraire  un  cristallin  luxé,  ou  une  capsule 
opaque.  Lorsque  les  suites  de  l'opération  doivent  être  régu- 
lières, cette  teinte  opaline  disparaît  peu  à  peu,  et,  en  quelques 
jours,  la  cornée  a  repris  sa  transparence.  Dans  le  cas  con- 
traire, on  doit  se  tenir  en  garde  contre  une  suppuration  possi- 
ble de  la  cornée,  surtout  si  la  réunion  des  lèvres  de  la  plaie 
ne  s'est  pas  faite. 

A  moins  que  Ton  n'ait  quelque  sujet  d'inquiétude,  on  devra 
s'abstenir,  le  premier  jour,  d'examiner  l'œil  à  l'éclairage 
oblique,  à  l'aide  d'une  loupe  qui  concentre  sur  la  cornée  les 
rayons  d'une  lumière  artificielle.  Cet  examen  fatigue  l'œil 
sans  nécessité.  En  général,  on  peut  être  rassuré  quand  le 
malade  a  passé  une  nuit  tranquille,  ne  souffre  pas,  et  compte 
bien  les  doigts. 

Après  avoir  instillé  une  goutte  ou  deux  du  collyre  d'atro- 
pine, on  replace  le  bandage,  et  le  même  pansement  est  répété 
chaque  matin,  pendant  les  quatre  premiers  jours,  mais  en 
laissant  à  découvert  l'œil  non  opéré.' Le  malade  est  autorisé 
à  quitter  le  lit  chaque  fois  qu'il  a  un  besoin  à  satisfaire,  et  à 
partir  du  quatrième  jour,  il  peut  rester  levé  une  partie  de  la 
journée.  Mais,  dès  le  second  ou  le  troisième  jour,  il  est  pru- 
dent d'examiner  l'œil  à  l'éclairage  oblique,  pour  se  rensei- 
gner sur  l'état  du  champ  pnpillaire. 

Malgré  tous  les  soins  apportés  au  nettoyage  de  l'œil,  il  est 
bien  rare,  à  moins  que  l'on  ait  eu  affaire  à  une  cataracte 
entièrement  dure,  que  quelques  parcelles  de  substance  corti- 
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cale  ne  soit  pas  restées  derrière  l'iris,  ou  même  dans  la  cham- 
bre antérieure  où  elles  échappent  d'autant  plus  facilement  aux 
regards  de  l'opérateur  que,  très  souvent,  les  couches  périphé- 
riques du  cristallin,  précisément  les  plus  molles,  et  qui  adhè- 
rent facilement  à  l'iris  ou  à  la  capsule,  sont  encore  diaphanes, 
au  moment  de  l'opération.  Mises  en  contact  avec  l'humeur 
aqueuse,  elles  gonflent,  perdent  leur  transparence  et  ne 
tardent  pas  à  former  dans  le  champ  pupillaire  des  opa- 
cités plus  ou  moins  étendues,  irrégulières,  qui  obstruent  plus 
ou  moins  complètement  la  pupille.  Si  ces  masses  sont  en  quan- 
tité considérable,  leur  présence  peut  avoir  des  conséquences 
fâcheuses,  et  c'est  là,  précisément,  une  des  causes  les  plus 
fréquentes  des  insuccès,  au  moins  partiels,  à  la  suite  de  l'ex- 
traction du  cristallin  sans  sa  capsule. 

J'aurai  à  revenir  là-dessus  en  vous  parlant  des  accidents 
consécutifs  à  l'opération  de  la  cataracte;  je  ne  m'y  arrête 
pas  en  ce  moment,  et  me  borne  à  considérer  le  cas  extrême- 
ment fréquent  où  ces  débris,  peu  abondants,  sont  susceptibles 
de  se  résorber,  sans  entraver  sérieusement  la  guérison. 
Même  dans  cette  hypothèse,  il  est  prudent,  pour  prévenir 
toute  réaction  du  côté  de  l'iris  et  maintenir  la  pupille  libre 
et  largement  dilatée,  d'instiller  une  goutte  de  collyre  d'atro- 
pine à  chaque  pansement,  pendant  les  premiers  jours  qui  sui- 
vent l'opération.  En  admettant  que  ces  instillations  ne  soient 
pas  toujours  absolument  nécessaires,  elles  ne  sauraient,  en 
aucun  cas,  avoir  de  conséquences  fâcheuses  ;  on  ne  pourrait 
en  dire  autant  des  instillations  de  collyre  d'ésérine,  dans  le 
but  de  provoquer  un  resserrement  de  la  pupille,  et  de  s'op- 
poser par  là  à  l'enclavement  des  angles  de  l'iris  dans  la 
plaie,  à  la  suite  des  iridectomies  en  forme  de  bombe  enjlam- 
mée,  préconisées  dans  ces  derniers  temps.  L'obligation  de 
recourir  en  pareil  cas  à  unmyotique,  dont  l'effet  est  provoquer 
une  sorte  de  spasme  oculaire,  et  d'entretenir  un  état  congestif 
qui  n'est  pas  sans  danger,  suiBrait  à  elle  seule  à  condamner 
le  procédé  d'iridectomie  en  question.  L'emploi  de  l'ésérine 
chez  les  opérés  de  cataracte,  me  paraît  être  une  des  innova- 
tions les  plus  malheureuses  qui  aient  vu  le  jour  dans  ces  der- 
niers temps. 
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Du  quatrième  au  huitième  jour.  —  La  bande  de  flanelle  est 
remplacée,  vers  le  cinquième  jour,  par  une  simple  compresse 
de  toile,  fixée  derrière  la  tète.  L'œil  est  lavé  à  l'eau  tiède 
matin  et  soir,  et  s'il  se  manifeste  une  légère  sécrétion  catar- 
rhale,  on  instillera  à  chaque  pansement,  une  goutte  du  colljre 
mixte  ci-après  : 

Eau  distillée   \0  grammes. 

Sulfate  d'atropine   )  „ 

c  ,p  ,    ,     •  ââ  «  ceniigr. 

Sulfate  de  zinc   ) 

Le  catarrhe  léger,  dû  seulement  à  l'application  du  bandeau 
et  à  la  rétention  des  larmes,  cède  en  général  à  l'emploi  de  ce 
colljre,  ou  du  moins  n'augmente  pas;  dans  le  cas  contraire, 
il  ne  faut  pas  craindre  de  recourir  au  nitrate  d'argent,  con- 
curremment avec  l'atropine. 

Bu  huitième  au  àou2ième  jour.  —  Vers  la  fin  de  la  première 
semaine,  le  bandage  compressif  est  remplacé  par  un  simple 
carré  de  soie  noire  flottant  au  devant  de  l'œil,  et  fixé  autour 
de  la  tête  par  un  cordon  élastique.  L'opéré  peut  rester  levé 
toute  la  journée,  et  prendre  ses  repas  en  commun.  Si  la  pu- 
pille est  parfaitement  nette  et  sulEsamment  dilatée,  tout 
collyre  devient  inutile;  dans  le  cas  contraire,  on  continuera 
pendant  quelques  jours  encore  l'emploi  du  colljre  d'atropine. 

Il  arrive  assez  souvent  que  le  frottement  des  paupières  sur 
la  plaie  détermine  une  injection  conjonctivale  persistante, 
accompagnée  de  photophobie,  et  de  larmoiement.  Les  malades 
devront  alors  faire  usage  de  leurs  jeux  le  moins  possible, 
éviter  l'éclat  du  jour,  et  porter  au  besoin  des  conserves  en 
verre  fumé,  forme  coquille.  Trois  ou  quatre  fois  par  jour, 
ils  feront  pendant  une  demi-heure  des  applications  de  com- 
presses imbibées  d'eau  blanche  (\t,ne.  demi-cuillerée  à  café 
d'extrait  de  saturne  dans  un  verre  d'eau  tiède). 

En  général,  vers  le  douzième  jour,  nos  opérés  peuvent 
quitter  l'hôpital.  Nous  leur  recommandons  de  ne  pas  sortir 
de  chez  eux  avant  encore  huit  ou  quinze  jours,  et  de  venir 
nous  retrouver  dans  un  mois.  Jusque-là  ils  devront  porter  un 
carré  de  soie  noire,  éviter  de  fatiguer  les  yeux,  et  à  la  moin- 
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dre  apparence  d'irritation,  revenir  à  l'emploi  du  colljre 
d'atropine. 

Il  est  souvent  nécessaire,  pour  contenter  les  malades,  de 
leur  donner  des  lunettes  avant  leur  départ.  Si  la  guérison  est 
assez  avancée  pour  que  toute  photophobie  ait  disparu,  le 
numéro  des  verres  sera  déterminé  méthodiquement  à  l'aide 
des  lentilles  d'essai  de  la  boite  d'oculiste,  ou  au  mojen  de 
mon  optomètre,  ce  qui  est  plus  expéditif.  Dans  le  cas  con- 
traire, on  pourra  prescrire  provisoirement,  pour  la  vision  à 
distance,  le  n"  -f-  4  (10  dioptries);  c'est  le  verre  qui  convient 
aux  sujets  primitivement  emmétropes,  et  la  plupart  des  gens 
du  peuple  sont  dans  ce  cas.  Mais  il  est  bon  de  prévenir  les 
opérés  qu'ils  ne  doivent  faire  usage  de  ces  lunettes  que  très 
exceptionnellement  pendant  les  premières  semaines,  c'est-à- 
dire  jusqu'à  ce  que  toute  irritation  ait  disparu. 

Plus  tard,  on  déterminera  exactement  l'état  de  la  réfrac- 
tion et  l'on  changera  ces  verres,  s'il  y  a  lieu,  en  même  temps 
qu'on  prescrira  une  seconde  paire  de  lunettes  pour  la  vision 
de  près.  Il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  que  l'absence  du  cris- 
tallin (ajihakie),  agent  essentiel  de  V accommodation,  met  Toeil 
dans  l'impossibilité  de  modifier  son  pouvoir  réfringent,  et,  par 
suite,  de  s'adapter  pour  des  distances  différentes,  que,  par 
conséquent,  le  même  verre  ne  peut  permettre  de  voir  dis- 
tinctement de  loin  et  de  près.  Le  n"  -f-  2  1/2  (15  dioptries), 
est  celui  qui  convient  en  général  pour  la  vision  à  courte 
distance  :  lecture,  couture,  etc. 

Aux  malades  âgés  et  absolument  illettrés,  comme  le  sont 
les  quatre  cinquièmes  au  moins  !  de  ceux  que  nous  voyons  à 
l'hôpital,  il  est  à  peu  près  inutile  de  donner  des  lunettes  pour 
la  vision  de  près.  Au  contraire,  le  numéro  de  ces  verres  doit 
être  déterminé  avec  le  plus  grand  soin,  lorsqu'il  s'agit  de 
personnes  appartenant  aux  classes  cultivées. 

On  ne  doit  pas  perdre  de  vue,  en  pareil  cas,  que  très  sou- 
vent, par  suite  d'un  certain  degré  de  rétraction  de  la  cicatrice 
scléro-cornéenne,  il  se  produit  une  légère  déformation  de  la 
cornée,  d'où  résulte  de  l'astigmatisme.  L'emploi  de  verres 
sphéro-cylindriques  est  alors  nécessaire  pour  obtenir  un 
maximum  relatif  d'acuité  visuelle. 
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Vous  me  voyez  donner  la  plupart  du  temps,  aux  malades 
atteints  de  cataracte  double,  mais  opérés  d'un  seul  œil,  une 
seule  paire  de  lunettes  portant  d'un  côte  le  verre  destiné  à 
la  vision  à  distance,  et,  de  l'autre  côté,  celui  destiné  à  la 
vision  de  près.  Il  faut  alors  avoir  soin  de  prescrire  une  mon- 
ture en  X;  l'échancrure  qui  correspond  à  la  racine  du  nez 
étant  la  même  en  haut  et  en  bas,  permet  de  placer  à  volonté 
le  verre  le  plus  fort,  ou,  au  contraire,  le  verre  le  plus  faible, 
au  devant  de  l'œil  opéré,  suivant  que  le  sujet  veut  voir  de 
loin  ou  de  près,  ce  qui  dispense  d'avoir  deux  paires  de 
lunettes. 

Mais  si  le  second  œil  est  assez  bon  pour  suffire  encore  aux 
besoins  de  la  vie,  il  est  tout  à  fait  inutile  de  placer  un  verre 
à  cataracte  au  devant  de  l'œil  opéré.  Il  en  résulte  presque 
toujours  une  gône  extrême  de  la  vision  et  une  sensation  péni- 
ble, parfois  même  une  diplopie  qui  obligent  les  malades  à 
renoncer  à  l'emploi  des  lunettes,  ou  à  revenir  aux  verres  de 
presbyte  qu'ils  portaient  avant  leur  opération. 

Beaucoup  d'opérés  de  cataractes,  pendant  les  premières 
semaines  qui  suivent  l'extraction  du  cristallin,  parfois  même 
pendant  plusieurs  mois,  éprouvent  une  difficulté  extrême  à 
apprécier  les  distances  et  la  situation  exacte  des  objets. 
Quelques-uns  commettent  sous  ce  rapport  les  erreurs  les 
plus  singulières,  manquent  les  trottoirs,  les  marches  des 
escaliers,  ont  une  notion  inexacte  des  aspérités  du  sol,  ont 
perdu  en  quelque  sorte  la  faculté  d'orientation  et  ne  pour- 
raient sortir  seuls  sans  s'exposer  à  une  chûte. 

Ce  vertige  oculaire  est  la  conséquence  du  changement  sur- 
venu dans  les  conditions  dioptriques  de  l'œil;  mais,  clioso 
bizarre,  il  est  d'autant  plus  marqué  que  la  correction  à  l'aide 
des  verres  à  cataracte,  est  plus  complète;  pourtant  il  semble- 
rait, à  priori,  que  ce  dût  être  le  contraire.  Jemesuis  vu  parfois 
dans  la  nécessité  de  procéder  en  quelque  sorte  à  une  nouvelle 
éducation  du  sens  de  la  vue,  en  commençant  par  des  verres 
relativement  faibles,  pour  arriver  graduellement  au  numéro 
qui  corrigeait  exactement  l'aphakie. 

De  plus,  il  est  assez  difficile  d'expliquer  pourquoi  ce  vertige 
oculaire  est  extrêmement  prononcé  chez  quelques  personnes 
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et  persiste  opiniâtrement,  tandis  que  d'autres,  au  contraire, 
s'habituent  très  vite  à  leurs  lunettes. 

J'ai  cru  remarquer  que  la  perte  du  corps  vitré  jouait  un 
certain  rôle  dans  la  production  du  phénomène,  et  maintenant 
que  mon  attention  est  attirée  sur  ce  point,  je  me  propose  de 
noter  avec  soin  les  cas  de  ce  genre. 


LEÇONS 


SUR 

L'OPÉRATION  DE  LA  CATARACTE 

CINQUIÈME  LEÇON 

Des  accidents  qui  peuvent  surcenir  pendant  et  après 
l'extraction  de  La  cataracte. 

Accidents  immédiats 

Les  accidents  immédiats  peuvent  être  le  résultat  de  fautes 
opératoires,  être  la  conséquence  de  l'indocilité  du  sujet,  ou 
bien  enfin  tenir  à  l'état  de  la  cataracte. 

A.  —  Il  peut  arriver  que,  par  suite  d'une  distraction  de 
l'opérateur,  le  couteau  soit  introduit  dans  la  chambre  anté. 
rieure  le  tranchant  regardant  en  bas  au  lieu  de  regarder  en 
haut,  ou  inversement. 

Si  l'on  a  déjà  pratiqué  la  contre-ponction,  il  n'y  a  que  deux 
partis  à  prendre:  ou  bien  retirer  l'instrument  et  remettre 
l'opération  à  un  autre  jour,  ce  qui  ne  manque  pas  de  produire 
une  fâcheuse  impression  sur  le  malade  ;  ou  bien  tailler  un 
lambeau  médian  dont  le  sommet  sera  naturellement  dirigé 
du  côté  opposé  au  lambeau  projeté.  Dans  ce  cas,  on  ne  pra- 
tique pas  d'iridectomie  et  les  points  de  ponction  et  de  contre- 
ponction  étant  ceux  que  j'ai  indiqués,  la  section  se  rapproche 
beaucoup  de  celle  de  Notta  (de  Lisieux.) 

Le  conseil  donné  par  quelques  opérateurs,  de  remplacer  le 
couteau  par  un  petit  bistouri  boutonné  et  de  terminer  ainsi 
la  section  que  l'on  avait  en  vue,  me  semble  absolument  mau- 
vais; l'humeur  aqueuse  s'est  échappée,  et  l'on  court  grand 
risque  de  couper  l'iris. 
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Le  danger  est  moins  grand  si  la  contre-ponction  n'a  pas 
été  faite;  on  peut  alors,  après  avoir  retiré  presque  complète- 
ment le  couteau  à  cataracte,  le  retourner  de  manière  à  le 
mettre  en  bonne  position,  pendant  que  sa  pointe,  restée  dans 
la  plaie  qu'elle  bouche  en  partie,  s'oppose  dans  une  certaine 
mesure  à  l'issue  de  l'humeur  aqueuse. 

B.  —  Le  point  de  ponction  peut  avoir  été  placé  trop  haut 
ou  trop  bas,  et  en  poussant  le  couteau  horizontalement,  on 
aurait  une  section  trop  petite  ou  trop  grande. 

Il  est  toujours  possible  de  réparer  cette  faute  en  inclinant 
le  couteau  de  manière  à  déplacer  le  point  de  contre-ponction 
d'une  quantité  suffisante.  Le  seul  inconvénient  qui  en  résulte 
est  d'avoir,  après  l'iridectomie,  un  coloboma  dirigé  oblique- 
ment, et  non  plus  verticalement. 

C.  —  Il  arrive  fréquemment  pendant  la  contre-ponction, 
que  le  couteau,  après  avoir  traversé  la  sclérotique,  soulève 
la  conjonctive  sans  la  diviser,  et  l'on  voit  alors  se  former  en 
un  clin  d'œil,  une  sorte  d'ampoule  transparente,  d'un  volume 
parfois  considérable,  due  à  l'inflltration  de  l'humeur  aqueuse 
dans  le  tissu  sous-conjonctival. 

Ce  petit  accident,  qui  ne  manque  pas  d'effrayer  les  assis- 
tants inexpérimentés,  est  absolument  sans  gravité;  il  suffit 
de  pousser  le  couteau  en  avant,  de  manière  à  perforer  la  con- 
jonctive, pour  que  l'ampoule  s'affaisse  aussitôt. 

D.  —  Lorsque  la  chambre  antérieure  est  peu  profonde,  ou 
que  l'humeur  aqueuse  s'échappe  tout  d'abord  en  trop  grande 
abondance,  il  n'est  pas  rare  de  voir  l'iris  venir  se  placer  sur 
le  tranchant  du  couteau  et  le  masquer  en  partie. 

Les  tentatives  de  réduction,  au  moyen  de  frictions  ou  de 
massage  exercés  sur  la  cornée,  n'ont  généralement  d'autre 
résultat  que  de  faire  échapper  une  nouvelle  quantité  d'humeur 
aqueuse;  le  mieux  est  d'achever  la  section  comme  si  de  rien 
n'était.  Le  seul  inconvénient  qui  puisse  résulter  de  la  blessure 
de  l'iris  est  une  petite  hémorrhagie  intra-oculaire  venant 
gêner  l'opérateur  lorsqu'il  lui  faut  ensuite  régulariser  l'iri-  \ 
dectomie.  Parfois  aussi,  le  lambeau  d'iris  détaché  par  le  cou- 
teau, reste  dans  la  chambre  antérieure,  où  il  faut  aller  le 
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chercher  avec  des  pinces,  si  toutefois  il  n'a  pas  été  chassé  au 
dehors  pendant  l'expulsion  du  cristallin. 

E .  —  L'étendue  insuffisante  de  la  plaie,  soit  que  la  dis- 
tance des  points  de  ponction  et  de  contre-ponction  ait  été 
mal  calculée,  soit  que  la  cataracte  se  trouve  avoir  un  volume 
anormal,  est  un  accident  sérieux.  Aussi  ne  saurait-on  assez 
recommander  de  faire  une  incision  plutôt  trop  grande  que 
trop  petite. 

■  De  ce  que  la  pression  exercée  avec  la  curette  de  Grœfe, 
sur  la  partie  inférieure  de  la  cornée,  en  même  temps  qu'on 
déprime  la  lèvre  supérieure  de  la  section  avec  la  pelle  de 
Weber,  ne  réussit  pas  à  faire  avancer  le  cristallin  du  côté 
de  la  plaie,  on  ne  devra  pas  en  conclure  que  celle-ci  est  trop 
étroite.  Il  faudra  s'assurer  tout  d'abord  que  l'obstacle  ne 
réside  pas  dans  une  déchirure  incomplète  de  la  capsule,  et 
pour  lever  tous  les  doutes,  on  pratiquera  une  nouvelle  kysti- 
tomie. 

Parfois  le  non-déplacement  de  la  cataracte  tient  à  ce 
qu'elle  est  adhérente.  On  désigne  ainsi  les  cataractes  soudées 
à  l'iris  par  des  svnéchies  plus  eu  moins  résistantes,  vestiges 
d'inflammations  qui  parfois  ont  évolué  avec  une  lenteur 
extrême  et  ont  pu  passer  inaperçues,  surtout  chez  les 
vieillards.  Le  plus  souvent,  le  collyre  d'atropine  instillé  avant 
l'opération  met  cette  complication  en  évidence,  et  l'opérateur 
est  mis  en  garde  contre  les  difficultés  qui  l'attendent;  mais 
il  n'est  pas  très  rare  de  rencontrer  des  malades  dont  la 
pupille  se  dilate  largement  et  régulièrement  sous  l'influence 
des  mydriatiques,  et  chez  lesquels  on  constate,  seulement  au 
moment  de  l'extraction,  l'existence  de  synéchies  siégeant  à 
la  périphérie  et  qui  s'opposent  au  déplacement  de  la  len- 
tille. 

Il  faut,  en  pareil  cas,  ou  bien  procéder  à  l'extraction  avec 
le  crochet  si  la  cataracte  est  dure,  et  avec  la  pelle-curette  si 
l'on  a  affaire  à  une  cataracte  susceptible  de  se  fragmenter; 
ou  bien,  les  synéchies  situées  du  côté  de  la  plaie  ayant  été 
rompues  par  le  fait  de  l'iridectomie,  aller  déchirer  les  adhé- 
rences placées  à  roi)posé,  à  l'aide  d'une  petite  spatule  d'écaillé 
raanœuvrée  avec  précaution. 
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Il  peut  arriver  encore  que  l'insuccès  des  tentatives 
d'extraction  reconnaisse  pour  cause  une  rupture  du  liga- 
ment suspenseur,  avec  sub-luxation  du  cristallin. 

On  devra  soupçonner  un  accident  de  ce  genre,  lorsque  les 
manœuvres  d'expulsion,  bien  que  faites  méthodiquement,  ont 
pour  etfet  d'enfoncer  davantage  le  cristallin  dans  l'intérieur 
de  l'œil,  au  lieu  de  le  faire  progresser  vers  la  plaie. 

Lorsque  la  cataracte,  après  s'être  engagée  par  son  bord 
équatorial  entre  les  lèvres  de  la  section,  s'y  trouve  retenue 
malgré  tout,  par  son  grand  diamètre,  on  devra  procéder  à 
l'élargissement  de  l'ouverture. 

On  voit,  il  est  vrai,  assez  fréquemment,  des  cataractes  qui 
en  raison  de  leur  volume,  semblaient  tout  d'abord  ne  pouvoir 
être  expulsées,  s'écraser  pour  ainsi  dire  contre  les  bords  de 
la  plaie,  à  l'aide  d'une  pression  suffisante,  si  elles  ne  sont 
pas  absolument  dures,  et  le  noyau  s'échapper,  complètement 
débarrassé  des  masses  corticales  qui  restent  dans  la  chambre 
extérieure,  d'où  il  est  ensuite  facile  de  les  extraire.  Mais 
encore  faut-il  ne  pas  dépasser  le  degré  de  résistance  du  liga- 
ment suspenseur,  sous  peine  de  voir  apparaître  le  corps  vitré. 
Cet  accident  est  surtout  redoutable  lorsque  le  noyau  venant 
à  être  expulsé  brusquement,  sans  que  l'opérateur  ait  eu  le 
temps  de  modérer  la  pression,  une  quantité  notable  du  con- 
tenu de  l'œil  se  trouve  en  même  temps  projetée  au  dehors. 

Pour  élargir  la  plaie,  on  peut  faire  usage  de  fins  ciseaux 
coudés,  à  pointes  mousses,  dont  on  donnera  un  coup  sec,  à 
l'un  des  angles  de  la  section,  ou  bien  d'un  petit  couteau 
boutonné  qui  présente  sur  les  ciseaux  l'avantage  de  ne  pas 
meurtrir  les  tissus,  chose  importante  au  point  de  vue  d'une 
cicatrisation  immédiate. 

Pour  éviter  d'agrandir  la  section,  quelques  opérateurs  ont 
recours,  dans  les  cas  de  ce  genre,  à  l'extraction  forcée,  à 
l'aide  du  crochet  de  Grœfo  ou  d'une  curette  glissée  derrière 
la  face  postérieure  de  la  lentille,  de  manière  à  la  ramener  au 
dehors.  Ces  tentatives  d'extraction  échouent  fréquemment  ; 
et  lorsqu'elles  réussissent,  elles  ont  souvent  pour  résultat  de 
provoquer  une  irido-cyclite  grave,  parfois  même  la  suppura- 
tion du  globe. 
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F.  —  L'absence  de  prolapsus  de  l'iris,  une  fois  le  lambeau 
taillé,  mérite  à  peine  d'être  qualifiée  d'accident  opératoire. 
Cette  circonstance  se  présente  fréquemment  lorsque  l'humenr 
aqueuse  s'est  échappée  en  grande  partie  avant  que  la  section 
ne  soit  terminée.  Parfois  aussi,  le  couteau  avant  froissé  en 
passant,  le  tissu  iridien,  il  en  résulte  un  resserrement  de  la 
pupille  et  un  véritable  spasme  du  sphincter. 

S'il  n'y  a  pas  d'autre  obstacle,  il  suffit,  en  général,  de 
déprimer  avec  une  curette  la  lèvre  supérieure  de  la  section, 
de  manière  à  entre-bâiller  la  plaie,  pour  que  ce  qui  reste  d'hu- 
meur aqueuse,  en  s'échappant  brusquement,  entraîne  l'iris 
au  dehors. 

Mais  s'il  existe  des  synéchies  du  bord  pupillaire,  on  com- 
prend que  cette  manœuvre  doit  rester  sans  effet.  11  faut  alors 
introduire  dans  la  chambre  antérieure  des  pinces  courbes  à 
iridectomie,  tenues  fermées,  que  l'on  conduit  avec  précaution 
jusqu'au  sphincter  iridien.  Une  fois  là,  l'opérateur  entr'ouvre 
légèrement  les  pinces,  saisit  l'iris,  et  l'attire  au  dehors  pour 
en  faire  l'excision. 

Gr.  —  La  présence  des  angles  de  l'iris  sectionné  entre  les 
lèvres  de  la  plaie,  à  la  suite  d'une  excision  incomplète,  donne 
inévitablement  lieu  à  un  enclavement  dans  le  tissu  de  la  cica- 
trice et  peut  avoir  des  conséquences  extrêmement  fâcheuses. 
Si  quelques  frictions  légères  pratiquées  à  ce  niveau,  avec  le 
dos  de  la  curette,  de  manière  à  provoquer  le  resserrement 
du  sphincter,  ne  suffisent  pas  à  dégager  l'iris,  le  chirurgien 
devra  aller  saisir  les  coins  de  cette  membrane  aux  extré- 
mités de  la  section,  pour  les  exciser  le  plus  loin  possible. 

Le  refoulement  des  portions  non-excisées  dans  la  chambre 
antérieure,  à  l'aide  d'une  petite  spatule,  estune  manœuvre  déli- 
cate, surtout  avec  les  malades  indociles,  et  qui,  du  reste,  ne 
met  pas  toujours  à  l'abri  d'un  enclavement  ultérieur. 

Les  seuls  cas  où  l'on  soit  autorisé  à  procéder  ainsi  sont 
ceux  où  toute  pression  sur  l'œil  étant  devenue  dangereuse, 
par  suite  de  l'issue  du  corps  Aitré,  on  se  trouve  dans  l'impos- 
sibilité de  fixer  le  globe  pour  pratiquer  l'excision  de  l'iris. 
Ou  devra  alors  substituer  l'ésérine  à  l'atropine,  pendant 
vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures,  c'est-à-dire  jusi|u'à  ce 
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que  la  cicatrisation  de  la  plaie  ait  mis  Topéré  à  l'abri  d'un 
enclavement  ultérieur. 

La  formule  usitée  est  la  suivante  : 

Eau  distillée   10  grammes 

Sulfate  neutre  d'ésérine. ...     b  centigrammes. 

H.  —  Un  épanchement  de  sang  dans  la  chambre  anté- 
rieure, pendant  l'opération,  est  chose  extrêmement  fréquente. 

Cet  accident  peut  survenir  immédiatement  après  la  section 
du  lambeau,  sans  même  que  l'iris  ait  été  blessé.  Le  sang  est 
alors  fourni,  ou  bien  par  le  plexus  veineux  de  Schlemra,  si 
l'on  a  fait  une  section  trop  périphérique,  ou  bien  simplement 
par  les  vaisseaux  du  limbe,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent; 
mais,  en  général,  c'est  après  l'iridectomie  que  l'on  voit  se  pro- 
duire ces  petites  hémorrhagies.  Il  ne  faudrait  pas  en  conclure 
que  toujours,  en  pareil  cas,  le  sang  provient  des  vaisseaux  iri- 
diens;  le  plus  souvent,  au  contraire,  il  vient  de  la  conjonctive, 
et  si  l'épanchement  semble  s'être  fait  après  ou  pendant  l'exci- 
sion de  l'iris,  c'est  qu'à  ce  moment  l'entre-baîllement  des 
lèvres  de  la  plaie  a  livré  passage  au  liquide  sanguinolent  qui 
baignait  l'œil,  et  qu'un  effet  de  capillarité  répand  ensuite 
dans  toute  l'étendue  de  la  chambre  antérieure. 

Ces  extravasations  sanguines  sont  extrêmement  gênantes  ; 
elles  masquent  la  pupille,  rendent  la  kystitomie  difficile  et 
peuvent  même  constituer  un  obstacle  sérieux  pour  l'iridec- 
tomie, si  ce  temps  de  l'opération  n'a  pas  encore  été  exécuté 
et  si  l'iris  n'a  pas  été  propulsé  au  dehors. 

Avant  d'aller  plus  loin,  le  chirurgien  devra  faire  tous  ses 
efforts  pour  évacuer  le  sang  épanché.  Pour  cela,  on  dépri- 
mera avec  la  spatule  le  bord  supérieur  de  la  section,  pen- 
dant qu'avec  la  curette  de  Grœfe  on  exercera  de  douces  pres- 
sions sur  la  cornée,  de  manière  à  refouler  le  sang  verp 
Touverture  de  la  plaie.  Une  fois  la  chambre  antérieure  net- 
toyée, on  appliquera  sur  l'œil,  pendant  quelques  instants, 
une  éponge  imbibée  d'eau  froide,  pour  empêcher  que  l'hémoi'- 
rhagie  ne  se  reproduise. 
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Mais  il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  des  cas  où  l'épanche- 
ment  se  reforme  sans  cesse,  malgré  des  évacuations  répétées  : 
parfois  même,  le  sang  se  coagule  dans  la  chambre  antérieure 
formant  entre  la  cornée  et  le  cristallin  une  mince  couclie 
adhérente  qu'il  devient  impossible  d'expulser.  On  est  bien 
alors  obligé  de  passer  outre  et  de  pratiquer  une  discision  au 
juger.  La  cataracte,  en  s'échappant,  entraîne  presque  toujours 
avec  elle  la  plus  grande  partie  du  sang  extravasé;  et  en  ad- 
mettant qu'il  en  reste  une  certaine  quantité  dans  la  chambre 
antérieure,  la  résorption  se  fait  en  général  dans  les  premiers 
jours  qui  suivent  l'opération,  sans  qu'il  survienne  aucun  acci- 
dent. 

I.  —  Il  peut  arriver,  notamment  dans  les  cataractes 
anciennes,  et  surtout  s'il  s'agit  de  cataractes  capsulo-lenticu- 
laires  arrivées  à  la  période  régressive,  que  la  cristalloïde 
épaissie  et  dégénérée,  ne  se  laisse  plus  entamer  par  le  s- 
titome,  malgré  des  .tentatives  répétées,  et  que  l'on  soit  obligé 
d'extraire  le  cristallin  dans  sa  capsule. 

Mais  avant  de  recourir  à  l'emploi  du  crochet  ou  de  la  cu- 
rette, on  doit  toujours  chercher  à  obtenir  l'expulsion  de  la 
cataracte  comme  si  l'on  avait  pratiqué  la  kjstitomie.  Il 
arrive  fréquemment,  en  effet,  que  les  pressions  exercées  sur 
la  cornée,  dans  le  but  de  chasser  le  cristallin,  suffisent  à  pro- 
voquer la  rupture  de  sa  membrane  d'enveloppe. 

/.  —  Le  prolapsus  du  corps  vitré  est  un  accident  fâcheux, 
surtout  lorsqu'il  se  produit  avant  rextraction  delà  cataracte. 

Cette  complication  peut  dépendre  de  plusieurs  causes. 
Tantôt  par  suite  d'une  section  trop  périphéri(|ue,  la  zunule 
ne  se  trouve  plus  suffisamment  soutenue  et  se  rompt  aux  pre- 
mières tentatives  d'expulsion;  tantôt  il  existe  un  état  patho- 
logique de  cette  membrane  qui  la  prédispose  aux  ruptures; 
pai'fois  même  une  déchirure  plus  ou  moins  complète  existait 
déjà,  accompagnée  d'une  sub-luxatiou  du  cristallin  (jui  a  passé 
inaperçue.  Aussi  faut-il  s'assurer  avec  soin,  avant  l'opération, 
qu'il  n'existe  pas  de  tremblement  de  l'iris  [iridodonésis).  ce 
qui  est  un  des  signés  des  plus  certains  d'une  rupture  du  liga- 
ment suspenseur. 
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Le  plus  souvent,  l'issue  du  corps  vitré  est  la  conséquence 
des  contractions  musculaires  auxquelles  se  livrent  involon- 
tairement certains  opérés.  La  compression  exercée  sur  le 
globe  de  l'œil  chez  les  hommes  vigoureux,  par  une  contrac- 
tion énergique  des  muscles  oculaires,  est  parfois  tellement 
forte  que  l'on  voit  le  cristallin  être  projeté  brusquement  hors 
de  l'œil  avec  une  partie  du  corps  vitré,  au  moment  même  où 
s'achève  la  section  du  lambeau. 

Une  pression  trop  considérable  des  instruments  de  fixation 
conduit  au  même  résultat.  Aussi,  ai-je  pour  habitude  de  retirer 
le  blépharostat  et  la  pince  dès  que  l'iridectomie  a  été  prati- 
quée, la  rupture  du  ligament  suspenseur  étant  surtout  à  crain- 
dre au  moment  de  l'expulsion  du  cristallin,  alors  qu'une  cer- 
taine pression  doit  être  exercée  sur  la  cornée  pour  chasser  la 
cataracte. 

L'occlusion  des  paupières,  interrompue  juste  le  temps 
nécessaire  pour  terminer  l'opération,  est  le  seul  moyen  d'em- 
pêcher la  perte  du  corps  vitré  ;  du  reste,  la  conduite  à  tenir 
est  bien  différente  suivant  le  moment  où  se  produit  l'accident. 
Les  cas  les  plus  défavorables  sont  ceux  où  la  procidence  se 
manifeste  aussitôt  après  la  section  du  lambeau.  Si  la  perte 
est  peu  abondante  et  le  malade  parfaitement  calme,  on 
pourra  tenter  de  pratiquer  l'iridectomie  avant  d'enlever 
l'éoarteur.  Sans  le  secours  du  chloroforme,  ce  temps  de  l'opé- 
ration deviendrait  ensuite  impraticable,  et  l'on  serait  exposé 
à  voir  se  produire  un  enclavement  de  l'iris  dans  la  plaie. 

Mais  il  est  des  cas  où  le  corps  vitré  s'échappe  tout  d'abord 
en  si  grande  quantité  qu'il  faut  se  hâter  de  retirer  le  blépha- 
rostat et  la  pince  à  fixation,  sous  peine  de  voir  l'œil  se  vider 
avant  que  l'on  ait  eu  le  temps  d'exciser  l'iris.  Le  plus  sage 
alors  est  de  procéder  à  l'administration  du  chloroforme,  mais 
en  ayant  la  précaution  d'appliquer  d'abord  un  bandage  com- 
pressif  pour  éviter  que  les  efforts  du  malade  pendant  la  pé- 
riode d'excitation,  ne  viennent  aggraver  encore  son  état.  Dès 
que  l'on  a  obtenu  une  résolution  complète,  on  enlève  le  ban- 
dage, et  pendant  qu'un  aide  écarte  doucement  les  paupières, 
le  chirurgien  termine  l'opération. 

Il  est  bien  difficile,  à  ce  moment,  d'expulser  la  cataracte 


-  229  - 


en  exerçant  des  pressions  sur  le  globe  oculaire;  on  courrait 
grand  risque,  en  procédant  ainsi,  de  voir  réapparaître  le 
corps  vitré  sans  même  pouvoir  faire  avancer  le  cristallin  du 
côté  de  la  plaie.  Presque  toujours  il  faut  en  venir  à  l'emploi 
de  la  curette  ou  du  crochet,  et  si  la  kystitomie  n'a  pu  être 
pratiquée,  extraire  la  lentille  dans  sa  capsule.  Le  plus  souvent 
l'iridectomie  ne  peut  être  faite,  et  l'on  n'a  d'autre  res- 
source, pour  réduire  le  prolapsus  iridien,  que  l'emploi  dan- 
gereux de  la  spatule  et  les  instillations  d'ésérine. 

Lorsque  la  procidence  du  corps  vitré  ne  se  manifeste 
qu'après  l'iridectomie,  la  situation  est  moins  grave  ;  on  est 
assuré  tout  au  moins  de  n'avoir  pas  de  cicatrice  cystoïde. 
Des  manœuvres  d'expulsion  prudemment  conduites,  pendant 
lesquelles  on  tâchera  d'obtenir  du  patient  qu'il  ne  fasse  pas 
le  moindre  effort,  suffisent  souvent  pour  engager  le  cristallin 
dans  la  plaie.  Ou  pratiquera,  dans  le  cas  contraire,  et  sui- 
vant le  degré  de  résistance  de  la  lentille,  une  extraction  au 
crochet  ou  à  la  curette,  en  évitant,  si  faire  se  peut,  de  frag- 
menter la  cataracte  et  de  laisser  des  débris  dans  l'œil. 

Enfin,  l'accident  peut  se  produire  seulement  vers  la  fin  de 
l'opération,  soit  au  moment  de  l'expulsion  du  cristallin,  soit 
pendant  le  nettoyage  de  la  chambre  antérieure,  et  notam- 
ment à  la  suite  de  tractions  exercées  avec  la  pince  capsuliire 
sur  des  lambeaux  de  cristalloïde  opaque  restés  adhérents  à 
la  capsule.  Dans  ce  cas,  la  seule  conséquence  fâcheuse  qui 
puisse  résulter  de  l'issue  du  corps  vitré,  est  d'obliger  l'opé- 
rateur à  laisser  dans  l'œil  des  débris  corticaux  ou  capsulaires 
dont  la  présence  peut  entraver  la  guérison.  Toutefois,  on 
ne  devra  pas  appliquer  le  bandage  avant  d'avoir,  à  l'aide  de 
la  petite  spatule  d'écaillc,  débarassé  avec  soin  les  lèvres  de  la 
plaie,  de  l'humeur  vitrée  qui  peut  se  trou/er  interposée, 
et  dont  la  présence  ferait  échouer  la  réunion  immédiate. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  l'abandon  d'une  quantité 
notable  de  substance  cristallinienne  dans  la  chambre  anté- 
rieure est  une  des  causes  les  plus  fréquentes  des  accidents 
consécutifs  à  l'extraction  de  la  cataracte.  C'est  au  chirurgien 
à  décider,  en  présence  d'un  prolapsus  du  corps  vitré,  s'il  est 
préférable  d'extraire  les  débris  les  plus  volumineux,  sauf  à 
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perdre  une  nouvelle  quantité  de  liquide,  ou  s'il  est  plus  sage 
de  procéder  de  suite  au  pansement. 

Du  reste,  la  perte  d'une  petite  quantité  de  corps  vitré 
n'est  pas  un  accident  par  lui-même  fort  inquiétant.  Quelques 
opérateurs  ont  môme  donné  le  conseil  assez  étrange  de  provo- 
quer l'irruption  de  cette  tumeur  dans  la  chambre  antérieure, 
de  manière  à  balayer  les  débris  capsulaire  et  corticaux,  et  à 
s'opposer  ainsi,  à  la  formation  des  cataractes  secondaires  t 

Mais  si  la  perte  est  considérable,  l'œil  s'affaisse,  la  coapta- 
tion  des  lèvres  de  la  plaie  ne[se  faitplus exactement,  la  réunion 
immédiate  n'a  pas  lieu,  et  l'on  est  exposé  à  voir  se  produire 
une  suppuration  d'autant  plus  inquiétante  qu'aucune  barrière 
ne  protège  plus  les  parties  profondes  du  globe. 

Le  plus  souvent,  il  est  vrai,  la  sécrétion  de  l'humeur 
aqueuse  vient  combler  le  vide,  et  l'on  constate,  dès  le  pre- 
mier pansement,  que  l'œil  a  repris  son  volume  normal;  mais 
tout  péril  n'est  pas  écarté  pour  cela,  et,  dans  certains  cas 
malheureux,  on  voit,  après  une  guérison  qui  semblait  par- 
faite, se  produire  un  décollement  de  la  rétine  qui  fait  perdre 
au  malade  tout  le  bénéfice  do  son  opération. 

Il  n'est  pas  rare,  après  l'issue  d'une  quantité  d'humeur  vi- 
trée assez  abondante  pour  déterminer  un  affaissement  de  la 
cornée,  de  voir  cette  membrane  reprendre  tout  à  coup  sa 
forme  sphérique,  en  vertu  de  son  élasticité,  et  quelques  bulles 
d'air  pénétrer  dans  la  chambre  antérieure.  Ce  petit  accident 
est  d'ailleurs  sans  gravité  ;  la  résorption  se  fait  rapidement. 

K.  —  La  luxation  du  cristallin  est  toujours  une  circons- 
tance fâcheuse,  soit  qu'elle  se  produise  au  cours  de  l'opéra- 
tion, soit  qu'il  s'agisse  d'un  état  ancien.  Les  efforts  du  patient, 
une  kjstitomie  pendant  laquelle  le  crochet  s'engage  trop  pro- 
fondément dans  la  lentille  et  l'entraîne  dans  son  mouvement, 
souvent  aussi  un  état  pathologique  de  la  zonule,  sont  les  cau- 
ses habituelles  de  cet  accident. 

Si  la  luxation  se  fait  en  bas  et  si  l'on  a  affaire  à  un  malade 
docile,  on  pourra  tenter,  par  de  douces  pressions  exercées 
sur  la  cornée  à  l'aide  de  la  curette  de  Grœfe,  d'amener  peu  à 
peu  le  cristallin  au  voisinage  de  la  section  et  de  l'engager 
entre  les  lèvres  de  la  plaie.  Mais  si  le  corps  vitré  s'échappe 
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en  grande  abondance,  le  mieux  est  de  terminer  rapidement 
l'opération  au  moyen  d'une  extraction  forcée,  sinon  on  court 
le  risque  de  voir  la  cataracte  fuir  dans  les  parties  profondes 
du  globe  où  il  devient  impossible  d'aller  la  chercher. 

Si,  au  contraire,  la  luxation  se  fait  par  la  partie  supérieure, 
chose  assez  rare,  du  reste,  puisque  l'humeur  vitrée,  en  s'échap- 
pant,  tend  naturellement  à  déplacer  la  cataracte  en  sens  in- 
verse, il  en  résulte  que  le  bord  du  cristallin  vient  se  placer 
derrière  la  lèvre  scléroticale  de  l'incision,  et  il  devient  im- 
possible de  pratiquer  l'extraction  à  l'aide  d'une  curette  sans 
avoir,  au  préalable,  ramené  la  cataracte  dans  le  champ  pupil- 
laire,  au  moyen  de  pressions  convenablement  dirigées.  Ces 
manœvres  peuvent  échouer,  et  l'on  n'a  alors  d'autre  ressource 
que  de  glisser  un  crochet  à  extraction  derrière  la  lentille,  en 
contournant  son  bord  s\jpérieur*  au  risque  de  contusionner 
les  procès  ciliaires,  ce  qui  peut  amener  des  accidents  redou- 
tables. 


LEÇONS 

SUR 

L'OPERATION  DE  LA  CATARACTE 


SIXIÈME  LEÇON 

Des  accidents  qui  peuvent  survenir  pendant 
et  après  V extraction  de  la  cataracte. 


Accidents  consécutifs. 

L.  —  La  douleur,  la  plupart  du  temps  légère,  qui  est  la 
conséquence  du  traumatisme  opératoire,  va  en  général  en 
s'aflfaiblissant  peu  à  peu,  pour  disparaître  presque  complè- 
tement le  soir  même  de  l'opération.  Mais  quand  une  compli- 
cation doit  survenir,  les  soufFrances  du  malade,  loin  de  se 
calmer,  ne  font  qu'augmenter  d'intensité.  Dans  ce  cas,  on 
devra,  à  l'entrée  de  la  nuit,  enlever  le  pansement,  et  procé- 
der à  une  inspection  minutieuse  de  l'œil. 

L'irritation  peut  être  entretenue  par  des  débris  de  cata- 
racte ou  de  petits  caillots  sanguins  laissés  dans  les  culs-de- 
sac;  par  la  présence  de  cils  sectionnés  par  le  couteau,  ou 
simplement  renversés...  Parfois,  les  larmes  seules,  accumu- 
lées en  abondance,  suffisent  à  provoquer  la  sensation  de  corps 
étranger  accusée  par  les  malades,  et  il  sufHt  d'entr'ouvrir  les 
paupières  pour  amener  un  soulagement  immédiat. 

Après  avoir  enlevé  les  corps  étrangers  qui  se  trouvent  • 
dans  les  culs-de-sac,  on  lavera  l'œil  avec  soin  et,  avant  de 
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mettre  le  bandeau  compressif,  on  instillera  quelques  gouttes 
de  collvre  d'atropine.  Si  la  sensibilité  persiste,  on  adminis- 
trera un  narcotique;  le  sommeil  est,  en  pareil  cas,  le  meilleur 
des  remèdes. 

Mais,  dans  certaines  circonstances,  les  douleurs  ne  font  que 
s'exaspérer  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  moment  de  l'opéra- 
tion. Il  n'existe  alors,  pour  les  calmer,  d'autre  ressource  qu'une 
injection  de  morphine  (un  centigramme),  à  la  tempe,  de  pré- 
férence. Si  le  sommeil  ne  vient  pas  mettre  un  terme  aux 
souffrances  des  opérés,  on  doit  s'attendre  à  quelque  compli 
cation. 

il/.  —  En  général,  dès  le  premier  pansement  qui  suit  l'opé- 
ration, on  trouve  la  plaie  réunie  par  une  cicatrice,  peu  résis- 
tante assurément,  mais  qui  suffit  à  empêcher  l'issue  de 
l'humeur  aqueuse;  aussi  la  chambre  antérieure  se  trouve-t-elle 
déjà  reconstituée.  Si,  au  contraire,  la  réunion  n'a  pas  eu  lieu, 
on  voit  l'humeur  aqueuse  chassée  de  l'œU  à  chaque  contrac- 
tion ventriculaire,  sourdre  à  travers  la  plaie;  la  chambre 
antérieure  reste  effacée,  et  jusqu'à  ce  que  la  cicatrisation 
soit  complète,  l'iris  reste  accolé  à  la  face  postérieure  de  la 
cornée. 

Lorsque  la  réunion  des  lèvres  de  la  plaie  ne  s'est  pas  faite 
dans  les  vingt-quatre  heures,  on  doit  s'attendre  à  ce  qu'elle 
n'ait  pas  lieu  avant  plusieurs  jours,  et  jusque-là,  le  maintien 
d'un  bandage  compressif  est  de  rigueur. 

L'absence  de  réunion  immédiate  peut  tenir  à  des  causes 
diverses  :  défaut  de  vitalité  des  tissus  (cachexie,  marasme 
sénilc);  coaptation  impai'faite  des  lèvres  de  la  plaie,  immé- 
diatement après  l'opération;  enclavement  des  coins  de  l'iris 
ou  d'un  lambeau  capsulaire;  commencement  de  suppuration 
du  lambeau,  etc. 

Quelle  que  soit  la  cause  de  la  non-cicatrisation  immédiate, 
il  est  bien  difficile  d'y  porter  remède.  Une  intervention  chi- 
rurgicale, telle  que  le  nettoyage  de  la  plaie,  la  réduction  du 
prolapsus  iridien,  etc.,  ne  pourrait  qu'aggraver  la  situation. 
Le  plus  sage  est  de  s'en  tenir  à  l'application  d'un  bandeau 
compressif,  bien  exactement  appliqué,  et  dont  on  prolongera 
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l'emploi  aussi  longtemps  qu'il  sera  nécessaire.  Si,  plus  tard; 
on  se  trouve  en  présence  d'une  cicatrice  cystoïde,  ou  d'un 
enclavement  de  l'iris  qui  fasse  courir  à  l'œil  un  véritable 
danger,  on  agira  en  conséquence. 

Lorsque,  en  raison  de  l'âge  des  sujets  et  de  leur  état  de  santé, 
on  a  quelque  motif  de  soupçonner  un  défaut  de  vitalité  des 
tissus,  on  se  hâtera  de  recourir  à  une  médication  corrobo- 
rante :  vin  de  quinquina,  préparations  alcooliques,  etc. 

Du  reste,  la  cicatrisation  lente  de  la  plaie,  en  l'absence  de 
toute  autre  complication,  ne  constitue  par  elle-même  un  dan- 
ger sérieux  qu'autant  qu'il  existe  quelque  cause  d'infection, 
soit  dans  l'œil  lui-même  (dacrjocystite  chronique,  conjonc- 
tivite granuleuse,  etc.),  soit  dans  le  voisinage,  par  suite  de 
la  présence  d'autres  malades  atteints  d'affections  conta- 
gieuses. Plus  longtemps  la  porte  reste  ouverte  à  certains 
agents  qui  trouvent  dans  les  milieux  de  l'œil  un  terrain  émi- 
nemment favorable  à  leur  développement,  et  plus  on  court 
le  risque  de  voir  éclater  une  de  ces  ophtalmies  infectieuses 
dont  il  sera  question  plus  loin. 

iV.  —  Il  n'est  pas  rare  de  constater,  dès  le  lendemain  de 
l'opération,  un  léger  œdème  des  paupières,  surtout  vers  l'angle 
interne.  Le  plus  souvent  cet  œdème  résulte  purement  et  sim- 
plement du  traumatisme  chirurgical,  et  il  disparaît  de  lui- 
mémo  dans  l'espace  de  quelques  jours.  Mais,  dans  certains 
cas,  la  tuméfaction  des  paupières  est  le  signe  prémonitoire 
d'une  phlegmasie  qui  ne  tardera  pas  éclater.  C'est  donc  un 
symptôme  qui,^  sans  avoir  une  signification  précise,  doit 
attirer  l'attention,  et  porter  le  chirurgien  à  explorer  l'œil 
avec  un  soin  tout  particulier. 

Il  est  fréquent  aussi  de  voir  se  développer,  dès  les 
premiers  jours,  un  léger  chémosis  séreux,  sans  douleur,  sans 
manifestations  inflammatoires,  sans  même  que  la  sécrétion 
conjonctivale  se  trouve  sensiblement  augmentée.  Ce  chémosis 
résulte,  comme  l'œdème  des  paupières,  de  ce  que  la  section  a 
intéressé  le  tissu  conjonctival. 

Pour  mettre  fin  à  la  gêne  qui  rébulte  du  boursoufilement 
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de  la  muqueuse,  il  suffit  d'y  pratiquer  quelques  mouchetures 
à  l'aide  de  ciseaux  courbes  à  pointes  mousses. 

0.  —  Assez  souvent,  le  lendemain  ou  le  surlendemain  de 
l'opération,  la  cornée  présente  un  léger  trouble  diffus  dû  à 
un  commencement  d'infiltration  qui  résulte,  soit  du  froisse- 
ment qu'a  subi  cette  membrane  pendant  l'issue  d'une  cataracte 
relativement  volumineuse  par  rapport  à  l'étendue  de  la  sec- 
tion, soit  de  la  contusion  des  lèvres  de  la  plaie  par  des  ins- 
truments de  traction  introduits  dans  l'œil  à  diverses  reprises. 

Si  la  réunion  a  déjà  eu  lieu,  et  que  le  trouble  de  la  cornée 
se  caractérise  par  une  teinte  opaline  uniforme,  limitée  au 
voisinage  de  l'incision,  sans  douleur  ni  manifestations  inflam- 
matoires d'aucune  sorte,  il  n'y  a  pas  lieu  d'intervenir;  on 
peut  être  assuré  que  l'infiltration  disparaîtra  d'elle-même, 
sans  laisser  de  traces.  Si,  au  contraire,  les  bords  de  la  plaie 
présentent  une  color.ation  d'un  blanc  jaunâtre,  avec  des  stries 
grisâtres  se  dirigeant  vers  le  centre  de  la  membrane,  on  de\Ta 
redouter  une  suppuration  du  lambeau,  surtout  chez  les  mala- 
des âgés  et  cachectiques.  Le  meilleur  moyen  d'arrêter  ce 
commencement  de  suppuration  est  d'activer  la  nutrition  de 
la  cornée,  en  appliquant  sur  l'œil  des  compresses  imbibées 
d'infusion  de  camomille  ou  de  toute  autre  espèce  aromatique, 
à  la  température  de  35  à  40°  centigrades.  Il  va  sans  dire 
que  la  chaleur  est  ici  l'élément  principal,  et  que  la  nature 
de  la  plante  n'a  qu'une  importance  secondaire.  Ces  fo- 
mentations seront  faites  trois  fois  par  jour,  pendant  une 
heure,  ou  même  plus  longtemps,  si  la  situation  paraît  grave; 
on  aura  soin  de  les  renouveler  assez  fréquemment  pour  que  les 
compresses  n'aient  pas  le  temps  de  se  refroidir.  Dans  l'inter- 
valle, on  appliquera  bien  exactement  un  épais  bandage  ouaté, 
autant  pour  assurer  une  parfaite  coaptation  des  lèvres  de  la 
plaie  que  pour  empêcher  le  refi'oidissement  du  lambeau,  et  à 
chaque  pansement,  on  instillera  une  goutte  ou  deux  du  collyre 
d'atropine. 

La  suppuration  peut  se  limiter  au  sommet  du  lambeau,  et 
l'on  en  est  quitte  alors  pour  une  cicatrice  opaque,  d'autant 
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plus  déprimée  que  la  perte  de  substance  a  été  plus  considéra- 
ble, avec  un  peu  de  sclérose  de  la  cornée  au  voisinage. 

Mais,  dans  certains  cas,  heureusement  fort  rares  avec  les 
nouvelles  méthodes  d'extraction,  l'infiltration  gagne  rapide- 
ment la  cornée  et  aboutit  à  une  suppuration  ditfuse  qui  amène 
la  destruction  de  cette  membrane.  Il  j  a  lieu  d'établir  à  cet 
égard  une  distinction  bien  tranchée  entre  la  fonte  purulente 
qui  résulte  du  défaut  de  vitalité  des  tissus,  et  celle  qui  est  la 
conséquence  d'unô"  infection  de  la  plaie. 

P. —  Danslaprernière  catégorie  se  rangent  les  mortifications 
delà  cornée  qui  s'observent  chez  les  sujets  diabétiques,  épuisés 
par  des  maladies  antérieures,  ou  atteints  d'afTections  chro- 
niques, chez  les  vieillards  cachectiques  et  depuis  longtemps 
mal  nourris,  ainsi  que  cela  se  présente  fréquemment  pour 
ceux  qui  viennent  chercher  un  refuge  dans  les  hôpitaux,  etc. 

En  pareil  cas,  les  phénomènes  réactionnels  sont  en  général 
peu  marqués  et  peuvent  même  faire  complètement  défaut. 
Il  semble  que  l'on  ait  affaire  à  une  gangrène  de  la  cornée, 
plutôt  qu'à  une  véritable  kératite  suppurative,  et  si,  consé- 
cutivement, on  voit  éclater  une  irido-choroïdite  qui  présente 
tous  les  caractères  de  la  panophtalmite  infectieuse,  on  doit 
l'attribuer  uniquement  à  ce  que  la  destruction  de  la  cornée  a 
laissé  le  champ  absolument  libre  aux  microbes. 

La  seconde  catégorie  comp^'end  les  kératites  infec- 
tieuses, toujours  compliquées  d'irido-choroïdites  suppuratives 
et  souvent  de  phlegmon  rétro-bulbaire. 

Lorsque  la  suppuration  est  bien  établie,  et  quelle  qu'en  soit 
la  cause,  la  destruction  de  la  cornée  est  à  peu  près  certaine. 
Les  toniques,  les  fomentations  chaudes  chez  les  vieillards 
cachectiques,  les  pansements  antiseptiques,  si  l'on  est  en 
présence  d'une  infection,  ne  pourront  guère  avoir  d'autre 
résultat  que  de  limiter  le  mal  et  d'empêcher  la  fonte  puru- 
lente de  l'œil. 

Les  cas  les  moins  malheureux  sont  ceux  où  l'on  parvient  à 
sauver  une  portion  de  cornée,  assez  étendue  pour  permettre 
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de  tenter  plus  tard  une  iridectomie,  avec  quelques  chances 
de  succès. 

Les  suppurations  du  lambeau  qui  reconnaissent  pour  cause 
le  marasme  sénile,  ou  un  état  diathésique,  ont  beaucoup  di- 
minué de  fréquence  depuis  que  les  dimensions  de  la  plaie  ont 
été  considérablement  réduites  et  que  la  section,  au  lieu  de  se 
trouver  placée  en  avant  du  limbe,  comme  dans  la  méthode 
de  Daviel,  a  été  reportée  en  arrière,  dans  une  région 
vasculaire  et  dont  la  nutrition  est  des  plus  actives.  Aussi,  de 
nos  jours,  l'accident  qui  nous  occupe  est-il  extrêmement  rare. 

La  plupart  du  temps,  la  perte  de  l'œil,  à  la  suite  de 
l'extraction  de  la  cataracte,  est  la  conséquence  d'une  infection 
venant  du  malade  lui-même,  ou  de  son  entourage,  et  donnant 
lieu  à  une  ophtalmie  catarrhale  ou  purulente,  ou  bien  à  une 
jrido-cyclite  suppurative.  La  nature  de  l'agent  infectieux  est 
bien  différente  dans  les  deux  cas;  des  recherches  récentes 
ne  peuvent  laisser  le  moindre  doute  à  cet  égard. 

Q.  —  Le  micrococcus  de  la  blennorrhée  conjonctivale  et 
probablement  aussi  du  muco-pus  de  la  conjonctivite  follicu- 
laire ou  granuleuse,  de  même  que  celui  du  pus  blennorrha- 
gique  ou  leucorrhéique,  déposé  sur  la  muqueuse  oculaire, 
y  détermine  sûrement  une  sécrétion  qui,  suivant  certaines 
circonstances  encore  mal  connues,  présente  des  caractères 
sensiblement  différents,  mais  toujours  se  limite  à  la  con- 
jonctive. 

La  participation  du  tissu  sous-conjonctival  au  processus 
inflammatoire,  l'œdème  des  paupières,  le  chémosis,  les  ulcé- 
rations de  la  cornée  produites  par  le  contact  du  muco-pus 
et  la  nécrose  de  cette  membrane  lorsque  l'étranglement  des 
tissus  devient  trop  considérable,  ne  sont  en  somme,  que  des 
lésions  de  voisinage,  et  ces  lésions  ne  franchissant  guère  le 
territoire  vasculaireielaconjonctive.  Cela  est  si  vrai,  que  de 
vastes  perforations  peuvent  se  produire  sans  que  l'intérieur 
de  l'œil  se  prenne  le  moins  du  monde,  et  à  la  suite  d'ophtal- 
mies des  nouveaux-nés,  ou  d'ophtalmies  blennorrhagiques 
ayant  amené  des  désordres  tels  qu'on  pouvait  s'attendre  à  un 
véritable  désastre,  ou  est  surpris  de  voir  la  réparation  se 
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faire  peu  à  peu,  et  le' malade  en  être  quitte  pour  un  leucome 
plus  ou  moins  étendu,  avec  un  enclavement  de  l'iris  qui  est 
la  conséquence  de  la  perforation.  En  réalité,  les  milieux  de 
l'œil,  pas  lîlus  que  le  tractus  uvéal,  n'ont  été  envahis,  et 
si  l'état  de  la  cornée  permet  de  pratiquer  plus  tard  une 
pupille  artificielle,  on  a  les  plus  grandes  chances  pour  rendre 
la  vue  au  malade! 

La  conjonctivite  blennorrhéique  n'est  guère  à  redouter  que 
pour  les  opérés  placés  dans  des  salles  où  sont  traitées  d'autres 
affections  de  ce  genre,  ce  qui  est  malheureusement  le  cas 
dans  la  plupart  des  services  hospitaliers,  et  l'inoculation 
résulte  le^  plus  souvent  du  transport  direct  de  l'agent  infec- 
tieux par  les  mains  des  personnes  qui  donnent  leurs  soins  aux 
malades  ou  par  les  objets  qui  servent  aux  pansements.  C'est 
pourquoi  je  veille  avec  un  soin  extrême  à  la  manière  dont 
sont  pansés  les  opérés,  et  j'exige  que  chacun  d'eux  ait  son 
colljre,  son  compte-gouttes,  et  son  éponge  maintenue  à  l'abri 
des  poussières  dans  le  vase  spécial,  muni  d'un  couvercle,  qui 
sert  au  lavage  de  rœil.  Grâce  à  ces  précautions,  je  n'ai  eu  à 
déplorer  jusqu'ici  à  l'hôpital  Saint-André,  à  la  suite  de  l'ex- 
traction de  la  cataracte,  qu'un  seul  cas  de  contagion  dûe  mani- 
festement à  la  présence  d'un  autre  malade  atteint  d'ophtalmie 
blennorrhagique  (1882;. 

L'infection  peut  se  produire  à  n'importe  quel  moment,  mais 
les  conséquences  en  sont  surtout  redoutables  pendant  les  pre- 
miers jours  qui  suivent  l'opération,  alors  que  la  pli^ie  est  à 
peine  réunie,  et  que  le  lambeau  privé  d'une  partie  de  ses  ma- 
tériaux de  réparation,  est  exposé  à  se  sphacéler,  pour  peu  que 
l'étranglement  des  tissus  périkératiques  vienne  rendre  plus 
difficile  l'apport  des  sucs  nutritifs.  En  pareil  cas,  la  moindre 
hésitation  de  la  part  du  chirurgien  peut  entraîner  la  perte 
de  l'œU;  il  n'y  a  pas  deux  partis  à  prendre  :  une  cautérisa- 
tion énergique  s'impose  comme  le  seul  traitement  qui  ait 
chance  de  réussir.  On  devra  donc  retourner  les  paupières,  à 
moins  que  leur  tuméfaction  ne  s'y  oppose,  et  après  avoir 
passé  sur  toute  l'étendue  de  la  conjonctive  un  crayon  de 
nitrate  d'argent  mitigé,  neutraliser  avec  soin  l'excès  du  caus- 
tique, en  passant  à  diverses  reprises,  à  la  surface  de  l'œil,  un 
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pinceau  trempé  dans  l'eau  salée.  Si  le  chémosis  est  considéra- 
ble, on  pratiquera  ensuite  quelques  mouchetures.  Le  bandage 
ouaté  sera  supprimé,  et  l'œil  recouvert  en  permanence  de 
compresses  imbibées  d'une  solution  faible  d'acide  borique 
(1  p.  200).  Une  garde,  placée  nuit  et  jour  auprès  du  malade, 
devra  de  temps  à  autre  écarter  les  paupières  et  faire  couler 
avec  une  éponge  un  filet  d'eau  tiède,  de  manière  à  ce  que  le 
pus  ne  séjourne  pas  sur  la  cornée.  Quelques  gouttes  du 
coUjre  d'atropine  seront  instillées  toutes  les  deux  heures. 

En  général,  une  seule  cautérisation  suffit  pour  enrayer  la 
suppuration.  Le  lendemain  et  les  jours  suivants,  on  se  bor- 
nera à  instiller,  matin  et  soir,  une  goutte  de  coUyre  au  nitrate 
d'argent,  à  10  centigrammes  pour  10  grammes,  et,  conjoin- 
tement, une  goutte  de  collyre  d'atropine.  Parfois  cependant, 
la  suppuration,  après  avoir  presque  entièrement  disparu  à  la 
suite  de  l'emploi  du  crayon,  reparaît  avec  une  nouvelle  inten- 
sité, <et  il  devient  nécessaire  de  pratiquer  une  seconde  cauté- 
risation. 

Si,  dès  le  début,  la  tuméfaction  de  la  paupière  supérieure 
est  telle  qu'elle  vienne  recouvrir  la  paupière  inférieure,  et 
qu'il  soit  impossible  de  mettre  la  muqueuse  à  découvert,  il 
faudra  bien  se  contenter  de  l'emploi  du  caustique  en  solution 
concentrée  (25  ou  même  50  centigrammes  par  10  grammes). 
Parfois,  le  gonflement  des  parties  molles  est  énorme,  et  rend 
impossible  l'examen  de  l'œil;  la  section  de  la  commissure  ex- 
terne, qu'on  pratiquera  d'un  seul  coup  de  ciseaux,  est  alors 
formellement  indiquée.  Cette  petite  opération,  en  même  temps 
qu'elle  fait  cesser  l'étranglement  des  tissus,  détermine  un 
léger  écoulement  de  sang  qui  modère  l'intensité  des  phéno- 
mènes inflammatoires. 

Quoi  qu'on  fasse,  si  la  suppuration  éclate  dès  le  lendemain 
ou  le  surlendemain  de  l'opération,  il  est  bien  rare  qu'on  puisse 
sauver  l'œil.  La  cornée  s'infiltre,  se  mortifie,  le  globe  se  vide 
en  partie,  et  le  plus  souvent,  finit  par  s'atrophier.  Si,  au  con- 
traire, la  contagion  n'a  lieu  que  tardivement,  lorsque  déjà  la 
cicatrisation  est  complète,  la  guérison  est  la  règle. 

Malgré  son  cortège  d'accidents  inflammatoires,  l'ophtalmie 
purulente  présente  cela  de  particulier  que  les  phénomènes 
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réactionnels  :  douleur,  insomnie,  agitation,  etc.,  sont  en  géné- 
ral peu  accusés;  ils  peuvent  môme  faire  complètement  défaut 
cliez  les  malades  très  avancés  en  âge.  Sous  ce  rapport,  le 
contraste  est  grand  entre  cette  variété  d'ophtalmie  infectieuse 
et  celle  qui  siège  à  l'intérieur  de  l'œil. 

R. —  A  partir  du  cinquième  ou  du  sixième  jour  qui  suit  leur 
opération,  et  quelquefois  avant,  la  plupart  des  malades  reçus 
dans  les  services  hospitaliers  présentent  un  peu  de  catarrhe 
oculaire,  rarement  assez  intense  pour  nécessiter  l'emploi  du 
nitrate  d'argent,  mais  qui  tend  à  passer  à  l'état  chronique. 
Le  maintien  du  bandeau  au  delà  du  temps  strictement  néces- 
saire pour  assurer  la  cicatrisation,  est  souvent  la  cause  de 
cette  irritaiion  oculaire,  surtout  cliez  les  opérés  qui  avaient 
antérieurement  un  peu  de  larmoiement  et  dont  les  conjonc- 
tives ne  sont  pas  parfaitement  saines.  Chez  beaucoup  d'autres, 
ces  hypérémies  persistantes  ne  peuvent  s'expliquer  que  par 
des  influences  nosocomiales,  et  lorsque  les  soins  de  propreté 
les  plus  minutieux  et  l'emploi  méthodique  des  astringents 
usités  en  pareil  cas;  collyre  au  sulfate  de  zinc,  compresses 
d'eau  blanche,  etc.,  n'ont  pas  raison  des  accidents,  le  mieux  est 
de  renvoyer  les  malades  dans  leur  famille,  où  leur  guérison  est 
en  général  rapide,  même  sans  le  secours  d'aucun  traitement. 

[j'ophtalmie  purulente  résulte  toujours  d'une  contagion  de 
malade  à  malade;  dès  lors,  on  comprend  que  des  soins  de 
propreté  extérieure  et  l'isolement  des  opérés  puissent  préve- 
nir le  développement  de  cette  redoutable  affection.  Aussi  fait- 
elle  à  peu  près  complètement  défaut  cliez  les  cataractes  trai- 
tés à  domicile.  Mais  i]  n'en  est  plus  de  mrme  de  l'ophtalmie 
infectieuse  qui  reconnaît  pour  cause  une  affection  des  voies 
lacrymales. 


LEÇONS 
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L'OPÉRATION  DE  LA  CATARACTE 


SEPTIEME  LEÇON 

Des  accidents  qui  peuvent  survenir  pendant 
et  après  l'extraction  de  la  cataracte. 


Accidents  consécutifs 

S .  —  On  sait  aujourd'hui  que  le  muco-pus  de  la  dacryo- 
cystite  aiguë  ou  chronique,  tandis  qu'il  est  sans  action  sur 
la  conjonctive  proprement  dite,  possède  au  contraire,  au  plus 
haut  degré,  la  propriété  d'infecter  la  cornée  dès  que  cette  mem- 
brane est  dépourvue  d'épithélium.  De  là,  les  microbes  gagnent 
la  chambre  antérieure,  l'iris  et  les  membranes  profondes. 

Pour  moi,  la  kératite  à  hypopion  des  opérés  de  cataracte, 
plus  souvent  désignée  sous  le  nom  àHrido-cyclite  ou  à'irido- 
choroïdite  si/ppurative,  en  raison  de  son  extension  rapide  aux 
membranes  profondes,  est  exactement  de  même  nature,  et 
reconnaît  la  même  origine  que  ces  ophtalmies  infectieuses 
dont  le  type  bien  connu  est  la  kératite  à  hypopion,  dite  des 
moissonneurs,  extrêmement  fréquente,  comme  on  le  sait,  chez 
les  sujets  atteints  de  larmoiement  chronique,  et  que  leur  pro- 
fession expose  à  des  traumatismes  de  la  cornée,  le  plus  souvent 
légers,  mais  suffisants  pour  rompre  la  continuité  de  la  couche 
épithéliale. 
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La  marche  plus  rapide  de  l'affection,  chez  les  opérés  de 
cataracte,  et  son  extrême  gravité,  trouvent  leur  explication 
naturelle  dans  l'étendue  du  traumatisme  et  l'obligation  où 
l'on  se  trouve,  au  moins  pendant  les  premiers  jours,  de  recou- 
rir à  l'emploi  d'un  bandage  qui  maintient  le  mucos-pus  en 
contact  avec  la  plaie,  et  place  l'œil  dans  des  conditions  extrê- 
mement fâcheuses,  au  point  de  vue  de  l'infection.  Aussi,  ne 
saurait-on  assez  recommander,  pour  les  malades  de  cette  ca- 
tégorie, d'abréger  le  plus  possible  la  durée  de  l'application 
du  bandeau  et  de  changer  le  pansement  matin  et  soir,  en 
procédant  chaque  fois  à  un  nettoyage  complet  des  culs-de-sac. 
J'emploie  habituellement  pour  cet  usage  une  solution  très 
faible  d'acide  borique  ou  de  sulfate  de  zinc  (1/200). 

Grâce  à  des  soins  minutieux,  la  panophtalmite  infectieuse 
s'est  montrée  jusqu'ici  excessivement  rare  dans  notre  service 
de  l'hôpital  Saint-André;  et,  dans  le  cours  de  l'année  1881, 
nous  ne  comptons  qu'un  seul  cas  de  ce  genre. 

Est-il  possible  de  prévenir  une  complication  qui,  presque 
toujours,  conduit  à  la  perte  de  l'œil  ?  La  question  est  douteuse. 

J'accepte,  avec  la  plupart  des  praticiens,  que  la  contagion 
ne  peut  avoir  lieu  par  l'atmosphère  et  que  l'infection  résulte 
nécessairement,  ou  bien  du  transport  de  muco-pus  des  voies 
lacrymales,  provenant  d'un  autre  malade,  ou  bien  de  l'exis- 
tence d'une  dacryocystite  plus  ou  moins  apparente  de  l'œil 
opéré  ou  de  son  congénère. 

Contre  le  premier  mode  de  contagion,  nous  n'avons  que 
l'isolecaent  des  malades  et  les  soins  de  propreté  pris  par  le 
cliirurgien  et  ses  auxiliaires.  Quant  à  l'auto-infection,  il  sem- 
blerait qu'elle  ne  dût  jamais  avoir  lieu,  si,  avant  d'opérer  la 
cataracte,  on  s'attachait  à  guérir  d'abord  l'affection  des  voies 
lacrymales.  En  principe,  la  chose  paraît  toute  naturelle  et 
fort  simple;  dans  la  pratique,  rien  n'est  plus  difficile  à  réali- 
ser, et  il  faut  n'avoir  pas  une  bien  grande  expérience  de  la 
chirurgie  oculaire  pour  affirmer  sentencieusement,  comme  le 
faisait  tout  récemment  un  ophtalmologiste,  qu'aucun  opéra- 
teur sérieux  ne  se  résoudrait  à  pratiquer  l'extraction  de  la 
cataracte  chez  un  sujet  atteint  de  dacryocystite,  avant  d'avoir 
guéri,  au  préalable,  l'affection  des  voies  lacrymales. 


-  245  - 


Sans  doute,  aucun  opérateur  ne  consentira  à  extraire  une 
cataracte  pendant  la  période  aiguë  d'une  dacryocystite,  ni 
même  lorsqu'il  existe  une  tumeur  lacrymale,  ou  seulement  un 
catarrhe  très  abondant.  L'indication  formelle  d'améliorer 
préalablement  l'état  des  malades  est  ici  bien  évidente,  et 
d'ailleurs,  il  suffit  en  général  d'un  temps  relativement  court 
pour  atteindre  ce  résultat.  Mais,  la  plupart  du  temps,  ce  n'est 
pas  ainsi  que  les  choses  se  présentent.  Une  blépharo-conjonc- 
tivite  légère,  parfois  même  un  simple  larmoiement,  indiquent 
seuls  l'existence  d'une  affection  des  voies  lacrymales,  et  c'est 
tout  au  plus  si,  en  pressant  fortement  sur  le  sac,  on  fait  sour- 
dre un  peu  de  rauco-pus  par  les  points  lacrymaux. 

Ces  états  chroniques  remontent  le  plus  souvent  à  une  épo- 
que fort  éloignée  ;  les  malades  ont  vécu  avec  leur  affection 
sans  jamais  chercher  à  la  combattre,  n'en  comprennent  guère 
la  gravité  eu  égard  à  leur  situation,  et  se  montrent  peu  dis- 
posés, en  général,  à  faire  précéder  l'opération  de  la  cataracte 
d'un  traitement  pénible  et  toujours  extrêmement  long.  D'ail- 
leurs, pour  beaucoup  d'entre  eux,  venus  de  loin  parfois,  les 
dépenses  qu'entraîneraient  un  séjour  de  quelque  durée  dans 
une  grande  ville,  et  une  séparation  prolongée,  d'autant  plus 
pénible  que  les  cataractes  sont  en  général  des  personnes 
âgées,  habituées  à  la  vie  de  famille,  sont  autant  d^empêche- 
ments  matériels  qui  ne  permettent  guère  au  chirurgien  d'agir 
à  sa  guise. 

Enfin,  il  faut  ajouter  que  chez  les  vieillards,  le  traitement 
des  affections  chroniques  des  voies  lacrymales  est  loin  de 
donner  toujours  des  résultats  brillants.  Après  des  semaines 
et  des  mois  de  traitement,  on  n'est  parfois  guère  plus  avancé 
que  le  premier  jour  :  je  dirai  même  que,  dans  certains  cas,  on 
a  aggravé  la  situation  des  malades,  en  ce  sens  que  le  lar- 
moiement ou  le  catarrlie  dont  il  sont  atteints  s'est  compliqué 
d'une  sorte  d'état  inflammatoire  dû  au  passage  réitéré  des 
sondes,  ou  des  canules  à  injections. 

Aussi,  depuis  longtemps,  ai-je  pris  le  parti  de  renoncer  à 
toute  tentative  de  ce  genre,  et  s'il  n'existe  ni  dacryocystite 
aiguë,  ni  conjonctivite  caractérisée,  je  pratique  l'extraction 
sans  me  préoccuper  outre  mesure  de  l'état  du  conduit  lacry- 
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mo-nasal.  Mais  alors,  la  muqueuse  oculaire  et  les  paupières 
sont  lavées  avec  un  soin  tout  particulier  avant  l'opération, 
avec  une  éponge  préalablement  désinfectée  et  trempée  dans 
une  solution  d'acide  phénique,  au  centième.  Les  pansements 
sont  renouvelés  matin  et  soir,  et  dès  le  troisième  jour,  on 
substitue  au  bandage  ouaté jme  simple  compresse  de  toile  qui 
peut  être  enlevée  et  remise  en  place  facilement,  de  manière 
à  pouvoir  nettoyer  l'œil  aussi  souvent^qu'il  est  nécessaire. 

Doit-on  qualifier  d'irido-cyclite  suppurative  l'infection  de 
l'œil  qui  reconnaît  pour  cause  une  affection  des  voies  lacry- 
males? Ne  serait-il  pas  plus  rationnel  de  lui  donner  le  nom  de 
kératite  à  kijpojiion  des  opérés'?  Appellation  plus  juste,  si  Ton 
considère  que  le  traumatisme  de  la  cornée  est  la  condition 
sine  quâ  non  du  développement  des  accidents. 

La  question  n'est  pas  aussi  facile  à  résoudre  qu'on  pourrait 
le  croire.  Il  est  certain  qu'une  solution  de  continuité  est 
nécessaire  pour  permettre  la  pénétration  de  l'agent  infectieux, 
mais  il  est  parfaitement  établi  qu'un  hypopion  considérable 
peut  déjà  exister,  alors  que  la'cornée  a  conservé  encore  toute 
sa  transparence,  et  avant  même  qu'il  existe  des  altérations 
bien  évidentes  du  côté  de  l'iris. 

A  mon  avis,  l'agent  infectieux  ne  fait  que  traverser  la  cor- 
née, du  moins  au  début;  l'humeur  aqueuse  est  le  milieu  où  se 
développent  les  micro-organismes,  et  ce  qui  tend  à  le  prouver, 
c'est  que  l'hypopion  n'apparaît  jamais,  aussi  longtemps  que 
la  chambre  antérieure  reste  effacée.  Il  semble  que  les  micro- 
cocijus  aient  besoin,  pour  se  multiplier,  d'une  certaine  quantité 
de  liquide.  Dans  cette  hypothèse,  l'irido-cyclite  et,  plus  tard, 
Tinfiltration  de  la  cornée  ou  la  panophtalmite,  ne  seraient 
que  des  lésions  à  posteriori. 

Cette  variété  d'infection  se  caractérise,  en  général,  par 
une  grande  soudaineté  dans  ses  effets.  Les  complications  fâ- 
cheuses peuvent  se  montrer  dès  le  lendemain  de  l'opération; 
le  plus  souvent,  c'est  dans  le  cours  do  la  seconde  ou  de  la  troi- 
sième nuit  que  les  accidents  éclatent.  Les  malades  se  plai- 
gnent, au  début,  de  douleurs  gravatives  dans  la  région  péin- 


—  2'n  — 


orbitaire;  bientôt  ces  douleurs  deviennent  aiguës,  lancinantes, 
prennent  la  forme  névralgique  et  revêtent  le  tjpe  dit  ciliaire, 
s'irradiant  sur  le  trajet  des  branches  de  la  cinquième  paire. 
L'humeur  aqueuse  se  trouble,  devient  louche,  floconneuse,  et 
bientôt  se  forme  un  hvpopion  qui  envahit  peu  à  peu  la  cham- 
bre antérieure  devenue  manifestement  plus  profonde.  L'iris  se 
décolore;  la  pupille,  de  noire  qu'elle  était,  devient  grisâtre  ou 
jaunâtre;  il  semble  qu'une  sorte  de  rideau  soit  venu  fermer 
Tespace  pupillaire. 

Jusque-là,  la  cornée  est  restée  le  plus  souvent  transparente, 
mais  déjà  l'œil  est  rouge,  larmoyant;  il  existe  un  œdème  pro- 
noncé de  la  paupière  supérieure  et  un  commencement  de  ché- 
mosis. 

A  cette  première  période,  dont  la  durée  n'est  parfois  que 
de  quelques  heures,  en  succède  une  seconde,  caractérisée  par 
la  prédominance  des  phénomènes  inflammatoires.  Les  pau- 
pières deviennent  rouges,  tendues,  luisantes  ;  le  chéraosis  aug- 
mente, la  cornée  s'infiltre  et  devient  opaque.  Il  a  dû  arriver 
plus  d'une  fois,  que  des  chirurgiens,  trompés  par  la  rapidité 
avec  laquelle  se  produit  cette  infiltration,  ont  cru  à  une  sup- 
puration primitive  du  lambeau,  ou  même  à  une  véritable 
ophtalmie  purulente,  erreur  d'autant  plus  excusable  que  les 
produits  de  sécrétion  fournis  par  la  conjonctive  enflammée  et 
tuméfiée,  sont  parfois  assez  abondants  pour  donner  le  change. 

Si  rafl"ection  n'est  pas  arrêtée  dans  sa  marche,  la  plaie,  qui 
pouvait  présenter  au  début  une  apparence  de  réunion,  ne 
tarde  pas  à  se  rouvrir,  et  la  chambre  antérieure  se  vide  d'une 
partie  de  son  contenu,  A  cette  évacuation  succède,  pour  les 
malades,  un  calme  relatif  qui  est  généralement  de  courte 
durée.  La  cornée,  baignée  par  le  pus,  étranglée  par  le  ché- 
mosis,  ne  tarde  pas  à  se  mortifier,  laissant  l'œil  largement 
ouvert;  l'inflammation  gagne  de  proche  en  proche,  et  il  arrive 
trop  souvent  qu'à  l'hjpopion  et  à  l'irido-cyclite  succèdent  une 
choroïdite  suppurative,  une  capsulite,  ou  même  un  véritable 
phlegmon  de  l'orbite.  Dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  le 
résultat  final  est  une  fonte  purulente  du  globe  qui  ne  laisse 
après  elle  qu'un  moignon  plus  ou  moins  rapetissé  et  difl"orme. 

Les  cas  les  moins  malheureux  sont  ceux  où,  à  la  suite  d'une 
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évacuation  spontanée  ou  provoquée,  du  pus  qui  s'est  formé 
dans  la  chambre  antérieure,  les  accidents  se  trouvent  en- 
rayés assez  à  temps  pour  que  la  cornée  ne  subisse  pas  une 
destruction  complète.  On  peut  voir  alors  cette  membrane 
reprendre  insensiblement  sa  transparence,  du  moins  dans  une 
partie  de  son  étendue,  en  même  temps  que  le  champ  pupil- 
laire  se  nettoie  peu  à  peu;  mais  il  est  bien  rare  que  la  résorp- 
tion soit  complète;  presque  toujours  la  pupille  reste  obstruée 
par  une  fausse  membrane  plus  ou  moins  épaisse,  faisant  corps 
avec  l'iris  dégénéré,  et  l'on  se  trouve  dans  l'obligation  de 
pratiquer  ultérieurement  une  iridotomie  ou  tout  au  moins 
une  discision,  pour  ouvrir  un  passage  aux  rayons  lumineux. 

Lorsque  la  suppuration  gagne  le  corps  vitré  et  la  choroïde, 
elle  détermine  presque  toujours  une  inflammation  de  voisi- 
nage dans  le  tissu  cellulaire  à  larges  mailles  qui  sépare  le 
globe  de  la  capsule  de  Ténon,  et  il  en  résulte  une  infiltration 
séreuse,  à  marche  extrêmement  rapide,  assez  improprement 
désignée  sous  le  nom  de  capsulite,  qui  se  traduit  par  une 
exophtalmie  parfois  énorme. 

Par  suite  de  la  gêne  extrême  de  la  circulation  sanguine,  la 
tuméfaction  des  paupières  et  le  chémosis  augmentent  encore, 
les  douleurs  deviennent  atroces,  et  souvent  il  ne  reste  d'autre 
ressource  pour  les  calmer,  que  de  sectionner,  d'un  fort  coup 
de  ciseaux,  la  commissure  externe,  de  manière  à  faire  cesser 
l'étranglement  des  tissus,  en  même  temps  que  l'on  pratique 
des  scarifications  sur  la  conjonctive. 

La  plupart  du  temps  ces  capsulites  se  terminent  par  réso- 
lution; mais  si  la  phlegmasie,  franchissant  la  barrière  que 
lui  oppose  la  membrane  fibreuse,  gagne  le  coussinet  cellulo- 
graisseux  de  l'orbite,  on  peut  s'attendre  à  la  formation  d'un 
abcès.  Dès  que  la  présence  du  pus  sera  manifeste,  le  chirur- 
gien devra,  sans  hésiter,  plonger  un  bistouri  dans  l'orbite, 
pour  mettre  fin  aux  souffrances  du  malade  et  prévenir  les 
complications  extrêmement  graves  qui  pourraient  se  produire 
du  côté  du  cerveau. 

La  marche  de  la  kératite  à  hypopion  des  opérés  est  des 
plus  rapides  pendant  la  période  d'invasion;  en  quelques  heu- 
res, la  chambre  antérieure  peut  se  remplir  de  pus;  dès  le 
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second  ou  le  troisième  jour,  la  suppuration  peut  s'emparer 
du  globe  de  l'œil,  et  si  les  parties  molles  rétro-bulbaires 
doivent  être  envahies,  c'est  toujours  avant  la  fin  du  premier 
septénaire.  La  guérison,  par  contre,  est  extrêmement  lente, 
et  ne  demande  jamais  moins  d-e  quelques  semaines,  encore 
faut-il,  par  ce  mot  de  (juérison,  entendre  seulement  la  dispa- 
rition des  accidents  inflammatoires;  puisque,  généralement} 
l'œil  est  perdu. 

L'irido-choroïdite  suppurative  éclate,  en  général,  du  se- 
cond au  troisième  jour  qui  suit  l'opération,  et,  le  plus  souvent, 
pendant  la  nuit.  Passé  le  quatrième  jour,  il  est  rare  que  cette 
forme  d'oplitalmie  fasse  son  apparition.  Cependant,  il  n'y  a 
là  rien  d'absolu,  et,  aussi  longtemps  que  la  plaie  scléro-cor- 
néenne  n'est  pas  complètement  cicatrisée,  on  est  exposé  à 
voir  se  produire  une  infection. 

Les  recherches  de  Arlt,  d'après  lesquelles  la  réunion  des 
lèvres  de  la  plaie  se  ferait,  pour  la  cornée,  d'abord  par  la  par- 
tic  moyenne,  et  cela  en  vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures, 
tandis  que  la  cicatrisation  des  membranes  de  Descemet  et  de 
Bowmann  ne  s'effectuerait  que  plus  tardivement,  donnent,  au 
moins  pour  un  certain  nombre  de  cas,  l'explication  de  ces 
irido-cyclites  à  hypopion  apparaissant  à  l'iniproviste,  à  une 
époque  où  l'on  se  croj'ait  déjà  à  l'abri  de  tout  accident. 

Deux  fois,  en  pareille  cironstance,  un  examen  attentif  de 
la -plaie  m'a  montré  que  le  revêtement  épithélial  ne  s'était 
pas  encore  reconstitué  à  la  surface  d'une  cicatrice  d'ailleurs 
résistante;  une  petite  porte  était  donc  restée  ouverte  aux 
germes  infectieux,  et,  sous  ce  rapport,  les  opérés  se  trou- 
vaient placés  exactement  dans  les  mômes  conditions  que  les 
personnes  atteintes  de  kératite  à  hypopion,  à  la  suite  d'une 
lésion  superficielle  et  parfois  très  limitée  de  la  cornée. 

De  même  que  l'ophtalmie  purulente,  l'irido-cyclitc  à  hypo- 
pion des  opérés  de  cataracte  demande  un  traitement  rapide 
et  énergique. 

La  première  indication  est  d'évacuer  le  pus;  d'aljoi'd,  parce 
qu'il  constitue  un  véritable  corps  étranger  dont  le  contact 
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avec  l'iris  est  une  cause  permanente  d'irritation  ;  ensuite, 
parce  qu'en  donnant  issue,  du  même  coup,  à  l'humeur 
aqueuse,  on  enlève  ainsi,  pour  un  temps,  aux  microbes,  tout 
moyen  de  se  reproduire.  Or,  c'est  un  fait  d'observation  qu'en 
général,  l'opération  une  fois  faite,  l'hypopion  ne  se  repro- 
duit pas. 

Si  l'on  se  trouve  au  lendemain  ou  au  surlendemain  de  l'opé- 
ration, et  qu'il  n'y  ait  pas  encore  eu  de  réunion,  ou  à  peine, 
il  suffira  de  déprimer  la  lèvre  postérieure  de  la  plaie  avec 
une  curette  pour  que  riiumeur  aqueuse,  en  s'échappant,  en- 
traîne avec  elle  la  collection  purulente.  Mais  si  déjà  le  pus 
est  assez  concret  pour  former  bouchon,  il  faudra  recourir  à 
l'emploi  des  pinces  capsulaires  introduites  dans  la  chambre 
antérieure. 

Dans  les  cas  d'iiypopion  tardif  avec  cicatrice  déjà  solide, 
il  ne  faut  pas  hésiter  à  rouvrir  la  plaie  à  l'aide  d'un  couteau 
à  cataracte.  Une  large  paracentèse  est  indiquée  à  ce  moment 
pour  faire  cesser  au  plus  vite  les  phénomènes  de  tension 
intra-oculaire  qui  résultent  de  l'hypersécrétion  d'humeur 
aqueuse  ;  et  l'on  perdrait  un  temps  précieux  à  vouloir  amener 
la  résolution  de  la  collection  purulente  par  l'emploi  de  l'atro- 
pine, des  compresses  chaudes,  des  frictions  mercurielles,  etc. 
Ces  moyens  ont  du  bon  dès  que,  par  une  intervention  chirur- 
gicale, on  a  supprimé  la  cause  des  accidents.  Jusque-là,  ils 
sont  à  peu  près  sans  effet,  aussi  bien  sur  la  marche  de  l'affec- 
tion  que  contre  les  souffrances  des  malades,  et  il  ne  peut 
guère  en  être  autrement,  étant  donné  la  nature  parasitaire 
de  la  maladie  et  son  siège  à  l'intérieur  de  l'œil.  On  peut  en 
dire  autant  des  liquides  antiseptiques  conseillés  dans  ces 
derniers  temps.  Quelle  action  peuvent  bien  avoir,  en  pareil 
cas,  le  collyre  au  chlorhjdvale  de  quinine  (10  centigr.  p. 
10  gr.);  au  nitrate  de  pilocarpine  (5  centigr.  p.  10  gr  );  les 
solutions  d'acide  phénique  à  1/100'^  etc.  Il  n'est  pas  jusqu'à 
la  morphine,  en  injections  hypodermiques,  qui  n'échoue  par- 
fois contre  l'élément  douleur,  et  c'est  merveille  de  voir  la 
paracentèse  de  la  chambre  antérieure  mettre  fin  instantané- 
ment, à  des  soufïran.îes  cruelles  qui  n'avaientpu  être  calmées 
par  aucun  moyen. 
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Dès  que  le  pus  a  été  évacué,  le  traitement  de  l'irido-cy- 
tite,  compliquée  le  plus  souvent  de  désordres  graves  du  côté 
de  la  cornée,  ne  présente  plus  rien  de  spécial.  Instillations 
fréquentes  du  collyre  d'atropine,  à  la  fois  pour  calmer  les 
douleurs  ciliaires  et  maintenir  la  pupille  dilatée  ;  fomenta- 
tions chaudes  qui  ont  le  double  avantage  de  soulager  les  ma- 
lades et  d'activer  le  travail  de  réparation  de  la  cornée,  tou- 
jours plus  ou  moins  désorganisée;  frictions  péri-orbitaires 
d'onguent  napolitain,  s'il  y  a  menace  de  phlegmon  rétro-bul- 
baire; choral  ou  morphine  au  besoin. 

Mais  il  est  bien  rare  que  le  chirurgien  soit  assez  heureux 
pour  conjurer  les  funestes  effets  d'une  aussi  redoutable  infec- 
tion. Le  plus  souvent,  en  vingt-quatre  ou  quarante-huit 
heures,  la  cornée  se  mortifie  et  l'œil  peut  être  considéré  comme 
perdu.  Si  l'on  songe  aux  conséquences  funestes  de  la  kéra- 
tite à  hypopion  dite  des  moissonneurs,  succédant  à  des 
lésions  de  la  cornée,  presque  in^^ignifiantes  en  apparence,  on 
ne  sera  pas  surpris  de  l'excessive  gravité  d'une  affection,  au 
fond  de  même  nature,  survenant  chez  des  sujets  presque 
toujours  avancés  en  âge  et  dont  l'œil  a  subi,  par  le  fait  de 
l'extraction  de  la  cataracte,  un  traumatisme  considérable. 

On  s'est  demandé,  à  propos  de  cette  variété-  d'ophtalmie 
infectieuse,  pour  quelle  raison  les  plaies  exécutées  en  vue 
d'une  iridectomie  jouissent  d'une  immunité  presque  complète, 
comparativement  à  celles  que  l'on  pratique  pour  extraire  le 
cristallin.  Et  en  effet,  il  n'est  pas  d'opérateur  qui  ne  puisse 
citer  des  séries  de  plusieurs  centaines  d'iridectomies,  sans  un 
seul  cas  d'hypopion  consécutif,  tandis  que  les  chirurgiens 
les  plus  habiles  et  les  plus  soigneux  n'ont  pu  réduire  le  nom- 
bre des  suppurations  à  moins  de  2  à  3  p.  100,  dans  l'opéra- 
tion de  la  cataracte;  et  il  ne  semble  pas,  d'après  les  dernières 
statistiques,  que  l'emploi  de  la  méthode  antiseptique  ait  fait 
baisser  cette  proportion.  Ce  serait  plutôt  le  contraire. 

Il  est  certain  que  la  déchirure  du  sac  capsulaire  doit  faci- 
liter la  pénétration  des  germes  infectieux  dans  le  corps  vitré 
et  dans  la  partie  antérieure  du  tractus  uvéal,  si  riche  en 
vaisseaux,  et  l'on  comprend  ainsi  parfaitement  pourquoi, 
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chez  les  opérés  de  cataracte,  l'irido-kératite  à  hypopion  est 
suivie  si  fréquemment  de  choroïdite  suppurative.  Mais  si  l'ex- 
plication est  facile  en  ce  qui  concerne  les  caractères  désas- 
treux de  la  suppuration,  elle  l'est  beaucoup  moins  quant 
à  sa  fréquence. 

L'iiypothêse  acceptée  par  quelques  auteurs,  que  l'infection 
partie  des  lèvres  d'une  plaie  d'iridectomie,  ne  se  communique 
probablement  qu'aux  vaisseaux  scléroticaux  et  au  système  vas- 
culaire  extra-oculaire,  ne  repose  sur  aucun  fondement  sérieux, 
et  ne  me  paraît  pas  soutenable.  N'est-il  pas  plus  simple  et  plus 
logique  d'admettre  que  l'absence  d'hypopion  à  la  suite  de 
l'iridectomie,  tient  simplement  à  ce  que  la  plaie,  beaucoup 
plus  petite  et  exclusivement  scléroticale,  se  trouve  dans  des 
conditions  éminemment  favorables  de  coaptation  parfaite  et 
de  réunion  presque  immédiate,  et  que,  dès  lors,  la  voie  de 
pénétration  des  germes  infectieux  se  trouve  presque  aussitôt 
fermée  qu'ouverte. 

T.  —  De  tous  les  accidents  consécutifs  à  l'opération  de  la 
cataracte,  Tiritis  purement  inflammatoire  est  sans  contredit 
le  plus  fréquent.  Par  cette  qualification,  aujourd'hui  sans 
signification  bien  précise,  nous  devons  entendre  l'iritis  non- 
infectieuse  ou  du  moins  que  l'on  doit  considérer  comme  telle, 
dans  l'état  de  la  science. 

Tandis  que  les  iritis  ou  irido-cy dites  dues  à  l'infection  de 
la  plaie  scléro-cornéenne  sont  presque  iou^onYS,  po'imitives, 
c'est-à-dire  éclatent  du  premier  au  troisième  jour  en  général, 
rarement  plus  tard,  et  sont  liées  presque  invariablement  àl'ap- 
parition  du  pus  dans  la  chambre  antérieure,  au  contraire  les 
irritations  et  les  inflammations  non-infectieuses  n'apparais- 
sent guère  avant  le  quatrième  ou  le  cinquième  jour,  et  lors- 
qu'il se  produit  un  hypopion,  ce  qui  d'ailleurs  est  exception- 
nel, on  doit  considérer  la  formation  du  pus  comme  le  dernier 
terme  du  processus  inflammatoire. 

Les  inflammations  du  tractus  uvéal  peuvent  se  présenter 
sous  les  trois  formes  classiques  :  séreuse,  plastique,  suppura- 
tive. Leur  étiologie  est  parfois  obscure  ;  il  serait  cependant 
de  la  plus  haute  importance  de  pouvoir,  dans  chaque  cas  par- 
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ticulier,  préciser  la  cause  des  accidents,  de  manière  à  en 
tirer  des  indications  pour  le  traitement. 

Ces  causes  peuvent  être  divisées  en  trois  groupes,  suivant 
qu'elles  sont  le  fait  des  manœuvres  opératoires,  qu'elles  résul- 
tent d'intluences  extérieures,  ou  qu'elles  sont  sous  la  dépen- 
dance de  l'état  général  du  sujet. 

Il  est  assez  rare  que  le  traumatisme  subi  par  l'iris,  au 
cours  d'une  extraction  de  cataracte,  suffise  à  provoquer  des 
manifestations  inflammatoires.  Non-seulement  l'excision  de 
cette  membrane,  régulièrement  pratiquée,  ne  détermine 
jamais  la  moindre  réaction,  mais  encore  l'iris,  lorsque  l'opé- 
ration présente  certaines  difficultés,  peut  être  pincé  à  diver- 
ses reprises,  piqué  ou  déchiré  par  le  kystitome,  refoulé  par 
la  spatule,  meurtri  par  le  cristallin  au  moment  de  son  expul- 
sion, sans  qu'il  en  résulte  la  plupart  du  temps  rien  de  fâcheux. 
Il  n'en  est  pas  de  même  pour  le  corps  ciliaire;  les  contusions 
et  les  blessures  qui  portent  sur  cette  région  sont  fréquem- 
ment suivies  d'accidents  inflammatoires,  surtout  lorsqu'il  y  a 
eu  déchirure  de  l'hyaloïde.  Aussi,  toutes  les  fois  que  l'extrac- 
tion de  la  cataracte  a  nécessité  l'introduction  répétée  d'ins- 
truments de  traction,  faut-il  craindre  l'apparition  d'une  irido- 
choroïdite,  avec  trouble  plus  ou  moins  persistantdu  corpsvitré. 

Les  inflammations  de  l'iris  qui  surviennent  du  quatrième 
au  huitième  jour  après  l'opération,  parfois  même  plus  tard, 
sont  provoquées  le  plus  souvent,  ou  par  un  enclavement  de 
l'iris,  ou  par  la  rétention  d'une  certaine  quantité  de  substance 
cristallinienne  appartenant  presque  toujours  à  la  périphérie 
de  la  lentille.  L'imbibition  de  ces  masses  corticales  par 
l'humeur  aqueuse  et  leur  gonflement,  les  met  bientôt  en  con- 
tact intime  avec  l'iris,  et  cette  membrane  comprimée,  irritée 
par  ces  débris  de  cataracte  qui  jouent  le  rôle  de  corps  étran- 
ger, se  congestionne  d'abord,  puis  s'enflamme.  L'œil  devient 
larmoyant,  s'injecte,  présente  parfois  un  peu  de  chémosis 
séreux;  la  pupille  se  rétrécit,  se  déforme,  et  l'iris  se  soude 
par  des  synéchies  aux  masses  corticales  et  aux  fragments  cap- 
sulaires.  L'humeur  aqueuse  se  trouble,  souvent  sa  sécrétion 
augmente,  et  la  chambre  antérieure  devient  manifestement 
plus  profonde;  de  là  une  au'gmentation  de  tension  intra-ocu- 
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laire  qui  se  traduit  par  des  douleurs  plus  ou  moins  vives  dans 
la  région  péri-orbitaire. 

Si  la  plaie  est  à  peine  réunie,  il  peut  arriver  qu'elle  se  rou- 
vre sous  l'influence  de  cet  accroissement  de  pression,  et  l'on 
voit  alors  les  manifestations  douloureuses  cesser  aussitôt, 
preuve  évidente  qu'elles  sont  uniquement  dues  à  la  compres- 
sion des  filets  nerveux  de  l'iris.  Aussi,  toutes  les  fois  qu'à  la 
suite  d'une  opération  de  cataracte  la  chambre  antérieure 
reste  effacée,  bien  que  la  plaie  soit  réunie,  on  peut  être  pres- 
que assuré  qu'il  n^y  a  aucune  menace  immédiate  d'iritis,  et 
encore  moins  d'irido-cyclite,  un  des  premiers  symptômes  de 
l'irritation  des  parties  antérieures  du  tractus  uvéal  étant 
l'hypersécrétion  d'humeur  aqueuse. 

La  présence  de  masses  corticales  assez  abondantes  pour 
déterminer  par  leur  gonflement,  des  accidents  inflammatoires, 
ne  saurait  échapper,  en  général,  à  Tattention  de  l'opérateur; 
cependant  il  peut  arriver,  avec  une  pupille  qui  se  montre 
parfaitement  noire  après  l'opération,  qu'on  voie  survenir  des 
phénomènes  irritatifs  aboutissant  finalement  à  une  iritis. 
Tantôt  les  accidents  sont  dûs  à  la  présence  de  débris  cristalli- 
niens  restés  cachés  derrière  l'iris,  tantôt  ils  sont  la  consé- 
quence d'une  prolifération  plus  ou  moins  tumultueuse  des 
cellules  qui  tapissent  la  face  postérieure  de  la  cristalloïde  * 
divisée,  soit  que  l'inflammation  résulte  simplement  de  la  plaie 
faite  à  la  capsule,  soit  qu'elle  reconnaisse  pour  cause  l'empri- 
sonnement d'une  certaine  quantité  de  substance  corticale  dans 
les  lambeaux  capsulaires,  lors  de  leur  enroulement  sur  eux 
mêmes,  à  la  suite  de  la  kystitomie. 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  ne  tarde  pas  à  voir  le  champ  pupil- 
laire  occupé,  en  totalité  ou  en  partie,  par  des  flocons  blan- 
châtres ou  grisâtres,  irrégulièrement  distribués,  adhérents  au 
bord  pupillaire  rétréci  et  déformé,  et  si  la  résorption  de  ces 
opacités  ne  s'effectue  pas  à  bref  délai,  une  fausse  membrane 
plus  ou  moins  épaisse  s'organise  peu  à  peu,  qui  obstrue  la  pu- 
pille et  constitue  ce  que  l'on  nomme  une  cataracte  secondaire. 

L'iritis  qui  succède  au  gonflement  des  masses  corticales, 
ou  à  la  prolifération  des  cellules  intra-capsulaires,  prend- 
presque  constamment  la  forme  pKistique. 
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Une  iritis  ou  une  irido-cyclite  séreuse  éclatant  à  la  suite 
d'une  extraction  de  cataracte,  alors  que  la  pupille  se  montre 
parfaitement  noire  et  exempte  de  synéchies,  est  généralement 
due  à  l'enclavement  de  l'iris  ou  d'un  fragment  de  capsule  dans 
la  plaie  scléro-cornéenne. 

Malgré  lous  les  soins  apportés  au  nettoyage  de  la  plaie, 
des  lambeaux  capsulaires  que  leur  ténuité  et  leur  transpa- 
rence rendent  presque  invisibles,  peuvent  rester  interposés 
entre  les  lèvres  de  la  section;  pour  peu  que  le  lambeau  ait 
quelque  étendue,  une  absence  de  réunion  immédiate  en  est 
généralement  la  conséquence,  et  lorsque  enfin  la  réunion  est 
complète,  ne  permettant  plus  l'issue  de  l'humeur  aqueuse,  on 
voit  apparaître  tous  les  symptômes  d'une  iritis,  généralement 
séreuse  :  injection  du  globe,  photophobie,  larmoiement,  iri- 
dalgie,  augmentation  de  profondeur  de  la  chambre  anté- 
rieure, etc.  Cette  forme  d'iritis  est  extrêmement  tenace,  et 
souvent,  en  dépit  du  traitement  le  plus  rationnel,  on  voit  les 
souffrances  des  malades  se  prolonger  pendant  des  semaines 
ou  même  des  mois. 

Parfois,  tout  rentre  dans  l'ordre  peu  à  peu,  sans  que 
l'acuité  visuelle  se  trouve  sensiblement  amoindrie  ;  mais  dans 
certaines  circonstances,  et  sans  même  que  l'iritis  prenne 
jamais  un  caractère  très  aigu,  des  exsudats  se  développent 
dans  le  champ  pupillaire,  et  une  nouvelle  opération  devient 
nécessaire  pour  ouvrir  un  passage  aux  rayons  lumineux.  Il 
est  malheureusement  des  cas  où  l'inflammation,  gagnant  la 
zone  ciliaire  et  les  parties  antérieures  de  la  choroïde,  amène 
une  phtysie  de  l'hémisphère  antérieur  de  l'œil  qui  rend  inu- 
tile toute  tentative  de  rétablissement  de  la  vision. 

Une  extraction  laborieuse,  l'introduction  d'instruments  de 
traction  dans  la  chambre  antérieure,  la  rétention  des  masses 
corticales,  l'enclavement  d'un  lambeau  iridieu  ou  capsulaire, 
ne  sont  pas  les  seules  causes  qui  puissent  provoquer  le  déve- 
loppement d'une  iritis.  Souvent  il  est  impossible  d'expliquer 
l'apparition  des  accidents  autrement  que  par  une  imprudence 
des  malades,  un  refroidissement,  une  contusion  du  globe,  un 
état  diathésique. 
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Certains  sujets  présentent  une  telle  agitation  qu'ils  défont 
continuellement  leur  bandage  d'autres,  ne  veulent  s'as- 
treindre à  aucune  précaution  et  semblent  prendre  à  tâche 
de  compromettre  le  succès  de  l'opération.  Malgré  des  recom- 
mandations incessantes,  la  plupart  des  malades  reçus  à 
l'hôpital,  quittent  leurs  salles  beaucoup  trop  tôt,  et  nous  en 
avons  vu  passer  la  nuit  à  leur  fenêtre.  Aussi  l'iritis  a  frigore 
est-elle  relativement  fréquente  parmi  eux.  Elle  cède  assez 
rapidement,  en  général,  à  l'emploi  de  l'atropine  et  des  compres- 
ses chaudes,  mais  en  retardant  la  guérison,  souvent  de  plu- 
sieurs semaines. 

Les  seuls  états  diathésiques  qui  paraissent  avoir  une  in- 
fluence manifeste  sur  la  marche  de  la  guérison,  à  la  suite 
de  l'extraction  de  la  cataracte,  sont  la  syphilis  et  le  rhuma- 
tisme. 

L'iritis  syphilitique  est  fort  rare  chez  les  opérés  de  cata- 
racte, d'une  part  en  raison  de  l'âge  des  sujets,  mais  surtout 
parce  que  le  plus  grand  nombre  des  cataractés  appartient  à 
la  classe  des  cultivateurs,  et  que  la  syphilis  est  relativement 
rare  parmi  eux.  Cependant,  si  l'on  avait  quelque  raison  de 
penser,  malgré  l'époque  éloignée  des  accidents  initiaux,  que 
le  développement  ou  la  marche  de  l'iritis  chez  de  vieux 
syphiliques,  pussent  être  sous  la  dépendance  de  cette  dia- 
thèse,  on  ne  devrait  pas  hésiter  à  prescrire  l'iodure  de  potas- 
sium à  hautes  doses. 

Le  rhumatisme  est  une  cause  beaucoup  plus  fréquente 
d'inflammation  du  tractus  uvéal.  Il  n'est  pas  rare  de  voir  chez 
(les  sujets  rhumatisants,  après  une  extraction  des  plus  régu- 
lière, qui  semblait  devoir  être  suivie  d'une  guérison  rapide, 
survenir  des  iritis  ou  des  irido-cyclites  sur  la  nature  des- 
quelles l'existence  d'autres  manifestations  rhumatismales,  ne 
peut  laisser  le  moindre  doute. 

Ces  iritis  sont  particulièrement  rebelles.  Leur  guérison 
demande  le  plus  souvent  plusieurs  semaines,  et  le  traitement 
le  plus  actif  n'empêche  pas  toujours  une  occlusion  pupillaire, 
parfois  même  une  phtisie  de  l'hémisphère  antérieur,  avec 
perte  définitive  de  la  vision. 
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De  même  que  pour  l'iritis  vulgaire,  l'atropine  et  les  com- 
presses chaudes  devront  être  la  ba*e  du  traitement.  Dans  les 
cas  tant  soit  peu  aigus,  on  y  joindra  l'emploi  du  salicylate  de 
soude  à  la  dose  de  4  à  5  grammes,  dans  une  potion  quelcon- 
que. Je  prescris  habituellement  : 


A  prendre  dans  la  journée,  par  cuillerées  à  soupe,  toutes 
les  deux  heures  environ. 

L'administration  de  ce  médicament  devra  être  supprimée 
aussitôt  que  l'on  aura  obtenu  la  cessation  presque  complète 
des  douleurs  ciliaires.  Les  préparations  de  colchique,  l'io- 
dure  de  potassium,  pourront  alors  être  prescrits  avec  avan- 
tage. 


Eau  

Sirop  de  punch  

Salicylate  de  sonde 


I  ûâ  SO  grammes 
I  de  4  h  6  grammes 


LEÇONS 


SUR 

L'OPÉRATION  DE  LA  CATARACTE 


HUITIÈME  LEÇON 

Des  accidents  qui  peucent  suroenir  pendant 
et  après  l'extraction  de  la  cataracte. 


Accidents  consécutifs 

(Suite) 

Quelle  que  soit  la  forme  que  prenne  l'iritis  et  quelle 
qu'en  soit  la  cause,  on  devra  recourir  tout  d'abord  au  collyre 
d'atropine  et  aux  compresses  chaudes  d'infusion  de  camo- 
mille ou  de  belladone.  L'inflammation  de  l'iris  qui  est  la  con- 
séquence d'un  enclavement  ou,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  fré- 
quent, de  la  rétention  d'une  partie  des  masses  corticales, 
n'apparaît  guère  qu'au  moment  où  la  plaie  est  déjà  réunie, 
au  moins  en  partie,  et  l'on  peut  alors,  sans  grand  inconvé- 
^  nient,  supprimer  le  bandage  roulé  ouaté,  pour  le  remplacer 
par  un  simple  bandeau  de  toile,  facile  à  enlever  et  à  remettre 
en  place,  de  manière  à  pouvoir  répéter  fréquemment  les  instil- 
lations de  collyre,  sans  trop  fatiguer  le  malade.  Il  suffit,  en 
général,  que  ces  instillations  soient  faites  de  quatre  à  six  fois 
par  jour  ;  huit  ou  dix  fois  au  plus,  dans  les  cas  très  aigus.  Je 
trouve  inutile  de  les  répéter  toutes  les  10  ou  1.5  minutes,  ainsi 
que  cela  se  pratique  dans  certaines  cliniques.  L'action  bien- 
faisante du  mydriatique  est  loin  d'être  en  raison  directe  de  la 
fréquence  de  son  emploi,  et  les  attouchements  trop  fréquents 
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des  paupières  par  des  mains  souvent  inhabiles,  ne  sont  pas 
sans  inconvénients. 

Les  compresses  chaudes  devront  être  laissées  en  place 
pendant  une  heure,  deux  heures  au  plus,  trois  fois  par  jour. 
Ces  fomentations,  pour  être  efficaces,  doivent  être  faites  avec 
certaines  précautions  :  les  compresses  seront  mouillées  fré- 
quemment, de  manière  à  se  maintenir  constamment  chaudes 
et  humides,  et  la  température  du  liquide  ne  devra  pas  des- 
cendre au-dessous  de  40°  C. 

Si  les  soulTrances  des  malades  sont  modérées,  une  potion 
calmante  avec  30  grammes  de  sirop  diacode,  ou  de  sirop  de 
chloral,  sera  administrée  par  cuillerées  à  soupe,  d'heure  en 
heure.  Mais  si  l'iritis  se  présente  à  l'état  aigu,  accompagnée 
de  douleurs  ciliaires  violentes,  on  ne  devra  pas  hésiter  à  re- 
courir aux  injections  hypodermiques  de  morphine,  pratiquées 
à  la  tempe,  de  préférence.  Un  quart  de  seringue  de  Pravaz, 
de  la  solution  suivante  : 


représentant  1  centigramme  de  morphine,  suffit  en  général, 
pour  calmer  les  crises  les  plus  douloureuses  et  procurer  un 
sommeil  paisible.  Au  besoin,  on  fera  deux  injections  par 
jour. 

Les  douleurs  ciliaires  prennent  parfois  un  caractère  névral- 
gique, à  type  intermittent;  en  pareil  cas,  il  est  indiqué  d'as- 
socier la  quinine  à  la  morphine  et  je  prescris  habituellement 
les  pilules  suivantes  : 


Pour  10  pilules.  De  1  à  3  chaque  jour. 

Les  émissions  sanguines  locales,  après  avoir  été  longtemps 
en  faveur,  sont  tombées  dans  un  discrédit  peut-être  immé- 
rité. Assurément,  elles  pourraient  être  plus  nuisibles  qu'utiles 
chez  les  vieillards  cachectiques,  affaiblis  par  l'âge  et  les  pri- 


Eau  distillée  

Chl.  de  morphine 


10  grammes. 
40  centigr. 


Suif,  de  quinine. 
Chl.  de  morphine 


i  gramme. 
10  centigr. 
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vations,  mais  elles  rendent  parfois  de  précieux  services  chez 
les  sujets  robustes,  à  tempérament  sanguin,  et,  pour  ma 
part,  je  n'hésite  pas  à  y  recourir,  à  la  période  de  début  des 
iritis  franchement  inflammatoires,  lorsque  ni  l'atropine,  ni  la 
morphine  ne  suffisent  à  modérer  l'acuité  des  symptômes.  En 
pareil  cas,  on  devra  recourir  de  préférence  à  la  ventouse  de 
Heurteloup  ;  les  applications  de  sangsues  ont  l'inconvénient 
de  donner  lieu,  chez  certains  malades,  à  de  véritables  petites 
hémorrhagies  (^u'on  a  parfois  de  la  peine  à  arrêter,  et  les  pi- 
qûres deviennent  fréquemment  le  point  de  départ  d'inflam- 
mations érvsipélateuses  qui  gagnent  d'autant  plus  facilement 
les  paupières,  que,  souvent  déjà,  celles-ci  sont  œdématiées  par 
le  fait  de  l'iritis. 

Il  est  peu  de  praticiens  qui,  aux  moyens  précédemment 
indiqués,  ne  joignent  l'emploi  d'une  pommade  mercurielle,  en 
frictions  sur  le  front  et  la  tempe.  Souvent  même,  le  calomel 
est  administré  à  l'intérieur,  à  doses  fractionnées.  (5  centir/r. 
d'hcm'e  en  heure).  Dans  une  aff'ection  à  marche  aussi  rapide 
que  l'est  celle  de  l'iritis,  le  défaut  capital  de  cette  médication 
est  d'agir  avec  une  lenteur  extrême;  bien  avant  que  les  pré- 
parations mercurielles  aient  pu  manifester  leur  action,  des 
svnéchies  ont  eu  le  temps  de  se  former  et  de  s^organiser. 

En  général,  lorsque  un  traitement  actif  a  été  institué  sans 
retard,  le  symptôme  douleur  cède  assez  rapidement,  la  pho- 
tophobio,  le  larmoiement  et  l'injection  diminuent,  et  l'on 
pourrait  croire  que  l'iritis  a  été  jugulée,  si  l'examen  de  la 
chambre  antérieure  ne  montrait  la  pupille  déjà  rétrécie, 
déformée  et  soudée  par  dés  synéchies  aux  lambeaux  capsula:- 
res  et  aux  masses  corticales  gonflées. 

Le  plus  souvent,  l'iritis  ou  l'irido-cvclite  qui  est  la  consé- 
quence do  la  rétention  de  débris  corticaux,  présente,  dès  ses 
débuts.  Ips  caractères  d'une  iritis  purement  plastique  et 
l'humeur  aqueuse  reste  assez  transparente  pour  permettre  au 
chirurgien  d'observer  l'état  de  la  pupille  ;  mais,  dans  certains 
cas.  l'inflammation  présente  tout  d'abord  les  caractères  mixtes 
de  la  forme  séreuse  et  plastique;  l'iiumeur  aqueuse  se  trouble, 
des  dépôts  se  forment  sur  la  membrane  de  Descemet,  et  ce 
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n'est  qu'après  leur  disparition  qu'il  est  permis  de  se  rendre 
compte  de  l'étendue  des  désordres.  Parfois  tout  se  borne  à 
une  déformation  plus  ou  moins  prononcée  de  la  pupille,  due  à 
des  synéchies  (jue  l'emploi  prolongé  de  l'atropine  finit  par 
rompre  en  tout  ou  en  partie,  à  mesure  que  les  masses  corticales 
se  résorbent;  mais,  le  plus  souvent,  on  trouve  le  champ  pupil- 
laire  occupé  par  des  exsudats  en  voie  d'organisation,  et  dont 
la  disparition  devient  de  moins  en  moins  probable,  à  mesure  que 
l'on  s'éloigne  de  l'époque  de  l'opération.  Cependant,  il  ne  faut 
désespérer  trop  vite  de  la  guérison,  et  si  le  peu  d'acuité  des 
symptômes  permet  de  temporiser,  on  devra  se  borner  à  con- 
tinuer les  instillations  d'atropine,  en  les  réduisant  toutefois  à 
une  ou  deux  par  jour,  pour  éviter  de  produire  à  la  longue 
une  conjonctivite  folliculaire,  ce  qui  arrive  parfois  à  la  suite 
de  l'emploi  prolongé  et  trop  fréquent  du  collyre.  Il  n'est  pas 
rare  que  des  opérés,  hors  d'état  de  compter  les  doigts  huit  ou 
quinze  jours  après  leur  opération,  nous  reviennent  après  quel- 
ques semaines  de  ce  traitement  bien  simple,  avec  une  acuité 
relativement  bonne,  et  qui,  après  deux  ou  trois  mois,  peut  de- 
venir excellente,  par  suite  de  la  complète  résorption  des  masses 
corticales  et  des  exsudats  qui  occupaient  le  champ  pupillaire. 

L'iritis  ne  prend  pas  toujours  un  caractère  aigu,  ni  même 
subaigu.  Il  est  fréquent  d'observer  des  malades  chez  lesquels 
les  phénomènes  réactionnels  qui  sont  habituellement  la  con- 
séquence d'une  inflammation  de  l'iris,  se  manifestent  à  peine; 
les  douleurs  ciliaires,  le  larmoiement,  la  photophobie  et  jus- 
qu'à l'injection  périkératique,  peuvent  man([uer  complète- 
ment, et  si  le  chirurgien  n'avait  pas  la  précaution  d'explorer 
le  champ  visuel,  le  développement  des  synéchies  passerait 
inaperçu.  Ces  iritis  indolentes  s'observent  surtout  chez  les 
opérés  très  âgés,  à  tissus  flasques,  à  tempérament  lymplia- 
tique. 

Par  contre,  chez  d'autres  malades,  on  voit  les  accidents 
inflammatoires  prendre  un  degré  d'intensité  extrôme,  et  l'iri- 
tis, de  plnstique  qu'elle  était  tout  d'abord,  devenir  suppura- 
t!ve.  Un  hypopion  se  forme,  et  si  la  choroïde  se  prend  à  son 
tour,  une  fonte  purulente  de  l'œil  peut  en  être  la  conséquence. 


Ces  hvpopions  réclament  le  même  traitement  que  ceux  qui 
résultent  d'une  infection  de  la  plaie  :  une  large  paracentèse 
devra  être  pratiquée  sans  retard. 

Il  est  assez  rare  que,  dans  lïritis  uniquement  due  à  la  réten- 
tion d'une  partie  des  masses  corticales,  la  tension  intra-ocu- 
laire  se  trouve  assez  sensiblement  accrue  pour  rendre 
nécessaire  la  ponction  de  la  chambre  antérieure.  Cependant, 
si  après  quelques  jours  d'un  traitement  actif  les  douleurs 
ciliaires  persistent  très  intenses,  il  est  absolument  indiqué  de 
recourir  à  la  paracentèse,  à  la  seule  condition  que  la  cham- 
bre antérieure  ait  repris  ses  dimensions  normales,  et,  à  plus 
forte  raison,  si  sa  profondeur  semble  augmentée.  Il  suffit  de 
l'évacuation  de  quelques  gouttes  de  liquide  pour  qu'aussitôt 
les  malades  se  trouvent  soulagés,  au  moins  pour  quelque 
temps;  du  reste,  si  les  douleurs  ciliaires  reparaissent,  les 
évacuations  peuvent  être  répétées  à  plusieurs  reprises,  à 
quelques  jours  d'intervalles.  Par  suite  du  renouvellement  plus 
rapide  de  l'humeur  aqueuse  qui  en  estla  conséquence,  la  résorp- 
tion des  masses  corticales  se  trouve  activée,  et,  peu  à  peu,  se 
produit  une  détente  qui  met  fin  aux  accidents. 

Chez  les  malades  qui  refusent  absolument  de  se  soumettre 
à  une  nouvelle  opération,  quelle  qu'elle  soit,  on  pourra  essayer 
des  injections  hypodermiques  de  pilocarpine.  Je  commence 
par  un  quart  de  seringue  de  Pravaz,  de  la  solution  suivante  : 


pour  arriver,  dès  la  seconde  injection,  si  le  médicament  est 
bien  supporté,  à  un  tiers  de  seringue,  ce  qui  représente  1  cen- 
tigramme et  demi  environ  de  pilocarpine.  Peu  de  sujets  sup- 
portent facilement  2  centigrammes.  Les  injections  sont  pra- 
tiquées tantôt  à  un  bras,  tantôt  à  l'autre,  le  matin  à  jeun,  et 
autant  que  possible  pendant  dix  jours  consécutifs. 

Je  dois  dire  que  ce  médicament,  si  vanté  contre  les  inflam- 
mations du  tractus  uvéal,  et  particulièrement  contre  les 
inflammations  à  forme  séreuse,  ne  m'a  donné  qu'assez  rare- 
ment des  résultats  bien  nets. 


Eau  distillée.   

Nitr.  de  pilocarpine  


10  grammes. 
40  centigr. 
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L'iritis  qui  est  la  conséquence  d'un  enclavement  reste  rare- 
ment purement  séreuse;  presque  toujours  des  synéchies  s'éta- 
blissent, des  exsudats  apparaissent  et  l'inflammation  prend  un 
caractère  mixte.  Ici  encore,  de  même  que  pour  l'iritis  consé- 
cutive à  la  présence  de  masses  corticales,  les  accidents  ont 
une  origine  toute  mécanique  ;  mais  tandis  que  la  résorption 
des  débris  cristalliniens  met  fin  à  la  compression  qui  s'exerce 
sur  l'iris,  l'enclavement  de  cette  membrane  donne  lieu  à  des 
phénomènes  irritatifs  d'une  durée  extrêmement  longue,  par 
suite  des  tiraillements  incessants  qui  sont  le  fait  de  la  rétrac- 
tion cicatricielle,  et  souvent  les  malades  ne  sont  débarrassés 
de  leurs  douleurs  ciliaires  que  lorsqu'il  est  survenu  une  atro- 
phie de  l'hémisphère  antérieur  de  l'œil. 

Il  est  moins  facile  d'expliquer  pourquoi  l'enclavement  d'un 
fragment  capsulaire  peut  entraîner  les  mêmes  conséquences 
fâcheuses.  Faut-il  attribuer  l'apparition  des  accidents  à  ce 
que  le  lambeau  de  membrane  vitreuse  emprisonné  dans  le 
tissu  scléro-cornéen  y  joue  le  rôle  d'un  corps  étranger?  A 
ce  que,  enclavé  d'un  côté  dans  une  plaie  en  voie  de  cicatrisa- 
tion, adhérent  de  l'autre  à  la  zonule,  ou  même  à  l'iris,  si  des 
synéchies  se  sont  produites,  il  en  résulte  des  tractions  sur  la 
zone  ciliaire  ?  Peut-être  y  à-t-il  de  tout  cela.  Ce  qui  est  cer- 
tain, c'est  qu'en  pareil  cas  l'emploi  de  l'atropine,  si  utile  dans 
la  plupart  des  iritis,  a  pour  résultat  d'aggraver  la  situation, 
au  lieu  de  l'améliorer,  et  cela,  selo  i  toute  apparence,  parce- 
que  la  dilatation  pupillaire  a  pour  effet  d'accentuer  les  trac- 
tions qui  s'exercent  sur  l'iris  et  sur  la  zone  ciliaire.  Ce  qui 
semble  l'indiquer,  c'est  que  les  m  arnes  malades  chez  lesquels 
l'instillation  du  collyre  d'atropine  a  pour  eff'et  de  provoquer 
une  recrudescence  des  douleurs,  se  trouvent  au  contraire 
immédiatement  soulagés  par  l'ésérine  (5  ceiitigrammes  pour 
10  (jrammes,  une  ffovtte  matin  et  5on").  Mais  il  est  bien  rare 
que  l'emploi  de  ce  collyre  suffise  pour  amener  la  guérison; 
en  général,  quoi  qu'on  fasse,  les  phénomènes  irritatifs  repren- 
nent peu  à  peu  le  dessus  ;  souvent  même  les  paracentèses  de 
la  chambre  antérieure  ne  donnent  qu'une  amélioration  passa- 
gère, et  il  ne  reste  d'autre  ressource,  pour  mettre  fin  aux 
souff'rances  des  opérés,  que  de  rouvrir  largement  la  plaie 
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avec  un  couteau  à  cataracte,  de  manière  à  faire  cesser  l'encla- 
vement. 

U.  —  La  rétention  d'une  partie  des  masses  corticales,  de 
m^me  que  l'enclavement  des  lambeaux  capsulaires  dans  la 
plaie,  étant  la  conséquence  de  la  kystitomie,  on  a  pu  dire 
avec  raison  que  l'ouverture  de  la  capsule  était  la  pierre 
d'achoppement  des  procédés  opératoires  aujourd'hui  en  usage. 
Aussi  a-t-on  fait  des  tentatives  réitérées  d'extraction  du  cùs- 
iallin  dans  sa  capsule,  soit  à  l'aide  d'instruments  de  traction 
{Curette  de  Critchet  ou  de  Pagenstecher),  soit  en  s'efforçant, 
après  une  large  section  à  lambeau,  de  faire  sortir  la  cataracte 
par  une  pression  convenable  exercée  sur  le  globe  {Spérino). 

Il  est  certain  que  lorsque  une  opération  de  ce  genre  peut 
être  conduite  à  bonne  fin,  la  guérison  est  en  général  rapide, 
et  l'acuité  visuelle  souvent  supérieure  à  celle  que  l'on  obtient 
après  ouverture  préalable  de  la  cristalloïde,  ce  qu'explique 
l'absence  de  toute  opacité  dans  le  champ  pupillaire.  Mais 
l'extraction  du  cristallin  dans  la  capsule  a  aussi  sa  pierre 
d'achoppement  :  l'issue  du  corps  vitré,  presque  inséparable 
de  ce  mode  opératoire.  La  cristalloïde  antérieure  est,  en  effet, 
presque  intimement  adliérente  à  l'hjaloïde,  et  l'on  ne  saurait, 
sans  rompre  cette  membrane,  extraire  la  capsule  en  totalité. 

Des  accidents  extrêmement  graves,  dûs,  les  uns  à  la  perte 
d'une  quantité  plus  ou  moins  considérable  d'humeur  vitrée, 
les  autres,  à  l'introduction  dans  l'intérieur  de  l'œil  d'instru- 
ments de  traction  volumineux  qui  ont  contusionné  la  ré- 
gion ciliaire,  sont  fréquemment  la  conséquence  de  ce  mode 
d'extraction,  et  les  résultats  statistiques  publiés  jusqu'ici 
ne  sont  pas  de  nature  à  engager  les  chirurgiens  dans  cette  voie. 

Dans  le  but  d'atténuer  les  inconvénients  de  la  kvstitomie, 
au  moins  en  ce  qui  a  trait  à  l'enclavement  des  fragments  cap- 
sulaires, divers  opérateurs  ont  cherché  à  modifier  le  manuel 
opératoire.  Gaijet  et  Knapp,  entre  autres,  pour  n'être  pas 
exposé  à  entraîner  dans  la  plaie  le  lambeau  triangulaire  que 
détache  en  général  le  crochet  du  kjstitome,  ont  proposé 
d'inciser  en  boutonnière  la  capsule,  le  long  de  la  section 


scléro-cornéenne,  en  facilitant  cette  manœuvre  par  une  légère 
pression  exercée  sur  le  globe,  de  manière  à  amener  le  bord 
du  cristallin  vers  la  plaie.  D'autres  ont  inventé  des  instru- 
ments plus  ou  moins  ingénieux  destinés  à  extraire  la  cristal- 
loïde;  mais  il  ne  semble  pas,  jusqu'à  présent,  que  l'on  ait 
trouvé  une  solution  vraiment  pratique  de  ce  petit  problème 
opératoire. 

V.  —  Le  pincement  de  l'iris  dans  la  plaie,  ou  même  une 
véritable  hernie  de  cette  membrane,  sont  des  accidents  fré- 
quemment observés  par  les  chirurgiens  qui  ont  la  fâcheuse 
habitudes  de  pratiquer  l'iridectomie  en  un  seul  coup  de 
ciseaux,  ce  qui  rend  à  peu  près  impossible  une  excision  com- 
plète de  l'iris  aux  extrémités  de  la  plaie.  Les  petites  iridec- 
tomies,  en  forme  de  bombe,  enflammée,  ou  même  de  simple 
fente,  que  quelques  opérateurs  cherchent  aujourd'hui  à 
mettre  à  la  mode,  après  avoir  préconisé  autrefois  les  larges 
colobomas  en  tfou  de  serntre,  semblent  avoir  été  inventée 
uniquement  dans  le  but  de  justifier  l'emploi  de  l'ésérine  après 
l'extraction  de  la  cataracte,  tant  il  est  difficile,  sans  le  se- 
cours de  ce  myotique,  d'obtenir  le  retrait  et  le  maintien  des 
angles  de  l'iris  dans  la  chambre  antérieure.  Par  malheur,  on 
n'est  jamais  bien  certain,  dans  les  premiers  jours  qui  suivent 
l'opération,  et  alors  que  la  cicatrice  est  encore  peu  résistante, 
que  la  pression  intra-oculaire,  exagérée  par  une  cause  quel- 
conque, ne  viendra  pas  désunir  les  lèvres  de  la  plaie  et  y 
engager  l'iris.  D'autres  fois,  c'est  à  la  suite  d'un  effort  ou 
d'un  choc  sur  l'œil,  que  se  produit  l'enclavement. 

On  évitera  presque  sûrement  cet  accident,  en  se  confor- 
mant pour  l'iridectomie  au  manuel  opératoire  que  j'ai  décrit. 
Je  puis  affirmer  qu'à  la  clinique  de  l'hôpital  Saint-André,  des 
mois  entiers  se  passent  parfois,  sans  que  nous  ayons  à  cons- 
tater un  seul  cas  de  hernie  de  l'iris. 

Indépendamment  d'une  iritis  proprement  dite,  ces  enclave- 
ments peuvent  avoir  encore  pour  conséquence  des  désordres 
plus  ou  moins  graves  dans  la  région  de  la  cicatrice  scléro- 
cornéenne. 
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En  supposant  même  qu'il  n'y  ait  pas  de  hernie,  le  premier 
effet  de  la  présence  de  l'iris  dans  la  plaie  est  d'en  retarder  la 
réunion,  et  plus  tard,  lorsque  celle-ci  paraît  assurée,  il  n'est 
pas  rare  de  voir  survenir  de  temps  à  autre  des  poussées 
inflammatoires  dues  aux  tiraillements  exercés  sur  la  cicatrice 
pendant  la  contraction  de  la  pupille.  De  plus,  l'iris  enclavé, 
empêchant  le  contact  immédiat  des  lèvres  de  la  section,  il  en 
résulte  une  déformation  de  courbure  des  parties  voisines  de 
la  cornée,  nécessairement  plus  considérable  qu'après  une 
opération  normale,  et  qui  se  traduit  par  un  astigmatisme 
souvent  irrégulier. 

Enfin,  l'iris  emprisonné  dans  la  plaie,  tend  à  porter 
insensiblement  dans  cette  direction,  attiré  par  la  rétraction 
cicatricielle;  la  pupille  devient  de  plus  en  plus  périphérique, 
se  déforme,  se  rétrécit,  et,  lorsque  l'extraction  a  été  faite 
par  la  partie  supérieure  de  la  cornée,  se  trouve  finalement 
masquée  par  la  paupière.  Le  plus  souvent,  du  reste,  en  pareil 
cas;  sous  l'influence  d'une  iritis  généralement  sub-aiguë,  con- 
séquence presque  inévitable  de  ces  tiraillements,  desexsudats 
se  forment  dans  le  champ  pupillaire  et  la  vision  se  perd  peu 
à  peu. 

Ces  mêmes  accidents  peuvent  survenir,  cà  plus  forte  raison, 
lorsqu'il  s'est  produit  un  véritable  prolapsus  de  l'iris.  De 
même  que  le  simple  enclavement,  la  hernie  se  forme  presque 
constamment  aux  extrémités  de  la  cicatrice  et  résulte  géné- 
ralement de  ce  que  l'iridectomie  n'a  pas  été  pratiquée 
avec  tout  le  soin  désirable.  Parfois  cependant,  dans  les  yeux 
durs,  à  tension  glaucomateuse,  une  excision  aussi  complète 
que  possible  des  angles  de  l'iris,  ne  met  pas  à  l'abri  d'un 
enclavement  ultérieur,  soit  que  le  prolapsus  se  produise  pen- 
dant la  période  de  cicatrisation,  soit  que  la  plaie  se  rouvre,  à 
peine  fermée. 

Si  la  hernie  est  peu  volumineuse,  ne  dépasse  guère,  par 
exemple^  le  volume  d'une  tête  d'épingle,  et  se  trouve  mas- 
quée par  la  paupière  supérieure,  on  s'efforcera  d'enrayer  son 
développement  en  prolongeant  le  plus  possible  l'applicafion 
du  bandeau  compressif.  Parfois  même,  [)ar  ce  moyen,  on 
arrive  à  produire  le  ratatinement  et  l'atrophie  de  la  petite 
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tumeur,  qui  se  réduit  alors  à  une  tache  noirâtre  plus  disgra- 
cieuse que  gênante. 

Si,  au  contraire,  la  hernie  se  développe  et  que  la  compres- 
sion se  montre  inef3cace,  il  est  à  peu  près  inutile  d'essayer 
des  ponctions  répétées,  et  des  cautérisations  au  nitrate  d'ar- 
gent conseillées  par  quelques  opérateurs.  L'excision  de  la 
tumeur  est  le  plus  souvent  nécessaire  pour  mettre  fin  aux 
phénomènes  irritatifs  qui  résultent  du  pincement  de  l'iris, 
pour  empêcher  le  rétrécissement  graduel  de  la  pupille  et  son 
déplacement  vers  la  plaie. 

Deux  procédés,  sensiblement  différents,  peuvent  être  mis  en 
usage  pour  l'ablation  de  ces  prolapsus  iridiens.  Le  plus  expé- 
ditif  consiste  à  saisir  la  petite  tumeur  avec  une  pince  à  griffe, 
et  à  l'exciser  au  ras  du  globe,  à  l'aide  d'un  couteau  de  Grœfe, 
les  paupières  étant  écartées  et  l'œil  fixé  comme  pour  une 
opération  de  cataracte.  Bien  que  des  chirurgiens  de  mé- 
rite paraissent  se  contenter  de  ce  mode  opératoire,  je  n'hésite 
pas  à  le  considérer  comme  absolument  défectueux.  On  a  sup- 
primé, il  est  vrai,  la  hernie  proprement  dite,  mais  la  plaie 
est  restée  ce  qu'elle  était,  et  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'une 
réunion  plus  intime  se  fasse  au  niveau  do  la  portion  enclavée; 
aussi,  malgré  l'application  rigoureuse  du  bandeau  compressif, 
voit-on  le  plus  souvent  la  tumeur  se  reproduire. 

Au  lieu  de  se  borner  à  une  simple  ablation  du  prolapsus,  il 
est  infiniment  préférable,  à  mon  avis,  de  rouvrir  largement 
la  plaie,  à  Taide  d'un  couteau  à  cataracte,  de  manière  à  déga- 
ger l'iris  complètement,  et  à  l'exciser  le  plus  loin  possible,  en 
plaçant  ainsi  les  lèvres  de  la  section  dans  de  bonnes  condi- 
tions de  coaptation.  C'est  toujours  ainsi  que  je  procède,  et 
avec  un  succès  constant,  contre  les  hernies  de  l'iris  ou  les 
cicatrices  cystoïdes  survenues  à  la  suite  d'opérations  de  cata- 
racte pratiquées  le  plus  souvent,  il  est  bien  permis  de  le  dire, 
ailleurs  qu'à  la  clinique  de  l'hôpital  Saint-André. 

X.  —  Une  des  conséquences  fréquentes  du  prolapsus  de 
l'iris  est  de  donner  lieu  à  la  formation  de  cicatrices  dites 
ci/stoïdes.  Ici,  la  saillie  n'est  plus  formée  seulement  par  l'iris 
coitfé  de  la  conjonctive;  elle  renferme,  en  outre,  une  quantité 
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plus  ou  moins  considérable  d'un  liquide  transparent  provenant 
de  la  filtration  de  l'humeur  aqueuse  à  travers  une  partie  de 
la  plaie  qui  ne  s'est  pas  réunie,  par  suite  de  l'interposition  de 
l'iris. 

Plus  rarement,  la  petite  tumeur  est  constituée  uniquement 
par  un  liquide  séreux,  sans  qu'il  y  ait  le  moindre  enclavement 
iridien.  Par  suite  d'une  circonstance  quelconque:  excès  de 
tension  intra-oculaire,  interposition  d'un  lambeau  capsulaire, 
etc.,  les  lèvres  de  la  plaie  scléro-cornéenne  ne  se  sont  pas 
réunies,  du  moins  dans  toute  leur  étendue,  la  conjonctive 
s'est  seule  cicatrisée,  et  l'humeur  aqueuse,  s'infiltrant  au- 
dessous  d'elle,  la  soulève  sous  forme  d'une  ampoule  générale- 
ment bosselée  qui  constitue  un  véritable  diverticulum  de  la 
chambre  antérieure. 

Lorsque  les  cicatrices  cystoïdes  ne  se  trouvent  pas  compli- 
quées d'enclavements  de  l'iris,  elles  peuvent  parfois  persister 
indéfiniment  sans  entraîner  de  conséquences  extrêmement 
fâcheuses  ;  mais  elles  déforment  la  cornée,  déterminent  sou- 
vent un  astigmatisme  irrégulier  qui  abaisse  notablement 
l'acuité  visuelle,  et,  si  leur  volume  est  considérable,  elles  gê- 
nent les  mouvements  des  paupières  et  entretiennent  une  irri- 
tation permanente  de  la  conjonctive.  Enfin,  chez  certains 
sujets,  peut-être  prédisposés,  on  a  vu  des  cicatrices  de  cette 
nature,  devenir,  après  des  années  d'innocuité,  le  point  de 
départ  d'inflammations  extrêmement  graves,  non-seulement 
pour  l'œil  opéré,  mais  encore  pour  son  congénère.  D^une 
façon  générale,  l'excision  de  la  vésicule  est  donc  indiquée,  et 
on  y  procédera  comme  pour  les  hernies  de  l'iris,  c'est-à-dire 
en  s'eflbrçant  d'aviver  les  lèvres  de  la  plaie,  de  manière  à  ob- 
tenir une  réunion  immédiate. 

Y.  —  Les  petites  hémorrhagies  qui  se  font  dans  la  chambre 
antérieure,  pendant  l'opération,  disparaissent  en  général  rapi- 
dement ;  en  deux  ou  trois  jours  au  plus  la  résorption  est  com- 
plète, sans  qu'aucune  réaction  se  manifeste  du  côté  de  l'iris. 
Mais  il  n'est  pas  rare  de  voir  se  produire  dans  le  cours  de  la 
première  semaine  et  quelquefois  plus  tard,  chez  des  sujets 
dont  l'opération  n'avait  présenté  rien  de  particulier,  des 
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épanchements  de  sang  parfois  assez  abondants  pour  masquer 
la  pupille.  Ces  épanchements  peuvent  présenter  cela  de  par- 
ticulier, qu'après  avoir  disparu,  ils  se  reproduisent  à  diverses 
reprises,  sans  cause  appréciable. 

Selon  toute  apparence,  le  sang  est  fourni  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas,  par  les  bords  du  coloboma  de  l'iris  ; 
mais  chez  certains  opérés  il  provient  manifestement  des  petits 
vaisseaux  du  limbe,  par  suite  de  la  réouverture  de  la  plaie. 
Cet  accident  est  presque  toujours  la  conséquence  d'une  contu- 
sion du  globe,  et  s'observe^surtout  chez  des  sujets  dont  le 
sommeil  est  agité,  et  qui,  sollicités  peut-être  par  une  influence 
réflexe,  portent  la  main  à  l'œil  opéré. 

Le  maintien  du  bandeau  compressif  finit  en  général  par 
avoir  raison  de  ces  épanchements  ;  dans  le  cas  contraire,  on 
aurait  recours  à  l'emploi  des  compresses  chaudes,  dans  le 
but  d'activer  le  travail  de  résorption. 

Ces  petites  hémorrhagies  intra-oculaires  ne  sont  vraiment 
inquiétantes  que  dans  les  yeux  à  tension  glaucomateuse.  Elles 
peuvent  alors  persister  avec  une  ténacité  désespérante,  en 
s'accompagnant  de  douleurs  ciliaires  que  rien  ne  calme,  et 
une  irido-cyclite,  suivie  de  la  phtysie  du  bulbe,  peut  en  être  la 
conséquence. 

Z.  —  Nous  en  aurons  fini  avec  les  accidents  consécutifs  à 
l'extraction  de  la  cataracte,  lorsque  nous  aurons  dit  que  cer- 
tains opérés  tolèrent  difïïcilement  les  instillations  d'atropine, 
ce  qui  peut  créer  des  difficultés  sérieuses,  en  cas  de  complica- 
tion. Le  collyre  détermine  une  hypérémie  conjonctivale  et 
bientôt  une  conjonctivite  folliculaire  extrêmement  tenace 
qui  oblige  à  en  suspendre  l'emploi.  Chez  quelques  sujets,  cette 
intolérance  pour  l'atropine  atteint  les  proportions  d'une  véri- 
table idiosynchrasie;  il  suffit  d'une  goutte  de  collyre  pour 
produire  une  blépharo-conjonctivite  intense,  accompagnée 
d'eczéma  des  paupières,  et  j'ai  connu  un  malade  opéré  succes- 
sivement des  deux  yeux,  par  deux  chirurgiens,  et  chez 
lequel  les  opérations  ont  complètement  échoué  à  la  suite 
d'ophtalmies  violentes  survenues  dans  ces  conditions. 

Il  va  sans  dire  qu'en  pareil  cas,  on  devra  renoncer  à  l'em- 
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ploi  du  collyre  d'atropine,  en  lui  substituant,  s'il  y  a  néces- 
sité absolue,  une  autre  mjdriatique,  la  duioiiiine,  par  exemple. 

D'autres  opérés,  et  en  particulier  ceux  dont  le  globe  ocu- 
laire est  profondément  enfoncé  dans  l'orbite,  ne  peuvent  pas 
supporter  le  maintien  d'un  bandeau  compressif,  même  pen- 
dant deux  ou  trois  jours,  sans  qu'il  en  résulte  un  entropiou 
dont  les  conséquences,  surtout  au  début,  sont  généralement 
désastreuses. 

11  faut  alors  supprimer  le  bandage  ouaté,  et  le  remplacer 
par  une  simple  compresse  de  toile. 

Si  au  lieu  d'avoir  affaire  à  un  entropion  sénile,  on  se  trouve 
en  présence  d'une  véritable  blépharospasme  que  la  suppres- 
sion du  bandeau  ne  suffit  pas  à  faire  disparaître,  on  devra 
recourir  aux  injections  hypodermiques  de  morphine,  et  en 
cas  d'insuccès,  à  la  section  de  la  commission  externe. 

On  trouve  encore  énumérés,  dans  les  traités  classiques 
d'ophtalmologie,  au  nombre  des  conséquences  possibles  de 
l'extraction  de  la  cataracte,  un  certain  nombre  d'accidents 
qui  ont  à  peu  près  complètement  disparus  depuis  les  perfec- 
tionnements apportés  aux  méthodes  opératoires. 

De  ce  nombre  sont  les  vomissements,  dont  nous  n'avons 
observés,  cette  année,  qu'un  seul  exemple  sans  gravité 
aucune,  et  les  pneumonies  hypostatiques,  absolument  incon- 
nues des  chirurgiens  qui  permettent  à  leurs  opérés  de  quitter 
le  lit  dès  le  quatrième  ou  cinquième  jour. 


LEÇONS 

SUR 

L'OPERATION  DE  LA  CATARACTE 


STATISTIQUE 

DES  OPÉRATIONS  DE  CATARACTE 

pratiqués  à  l'Mpital  Saint- André,  en  1881  (1''^  Année). 


Lorsqu'on  parcourt  les  statistiques  des  opérations  de  cata- 
racte, on  est  frappé  de  ce  fait  que,  pour  les  services  hospita- 
liers, les  documents  font  défaut  d'une  manière  à  peu  près 
absolue.  Les  spécialistes  qui  dirigent  des  cliniques  libres  sont 
les  seuls  à  publier  les  résultats  de  leur  pratique. 

Cela  ne  laisse  pas  que  de  causer  quelque  embarras  à  la 
critique. 

Les  chiffres  de  95  et  même  de  97  p.  100,  indiqués  dans  les 
récents  traités  d'ophtalmologie,  comme  étant  la  proportion 
des  succès  représentent-ils  bien  réellement  une  moyenne  appli- 
cable à  la  généralité  des  opérations  de  cataracte  ?  Il  est  per- 
mis d'en  douter,  à  en  juger  par  le  silence  que  gardent  nombre 
d'opérateurs,  peu  pressés  sans  doute  de  publier  des  statisti- 
ques moins  brillantes  que  celles  de  leurs  confrères. 

Et  ces  statistiques  elles-mêmes,  comment  sont-elles  faites  ? 
Eu  exclut-on  les  cataractes  dont  l'extraction  présente  des 
difficultés  particulières,  ou  qui  s'accompagnent  d'affections 
pouvant  influer  sur  les  résultats  de  l'opération? 

En  principe,  rien  ne  serait  plus  légitime.  Il  est  incontesta- 
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ble  qu'on  ne  saurait  mettre  sur  le  même  rang  :  d'une  part, 
les  cataractes  séniles  simples,  sans  complication,  et  d'autre 
part,  celles  qui  s'accompagnent  de  blépharo-conjonctivite  gra- 
nuleuse ou  lacrymale,  de  lésions  des  membranes  profondes 
et,  à  plus  forte  raison,  les  cataractes  traumatiques,  régres- 
sives, diabétiques,  etc.  Reste  à  savoir  comment  se  fait  le 
triage.  Suivant  la  manière  de  procéder,  les  résultats  statisti- 
ques peuvent  être  bien  différents.  La  question  mérite  qu'on 
s'y  arrête;  je  prends  un  exemple  : 

Supposons  que  sur  cènt  vingt-cinq  cataractes,  cent  se  pré- 
sentent dans  des  conditions  absolument  régulières,  et  que  les 
vingt-cinq  autres  se  compliquent  de  lésions  quelconques  qui 
diminuent  les  chances  de  réussite.  Si  le  chiffre  des  insuccès 
se  trouve  être  de  trois  pour  la  première  série,  et  de  cinq 
pour  la  seconde,  la  moyenne  serait  en  définitive  de  8  sur  125, 
c'est-à-dire  de  6,5  p.  100  environ. 

Mais  un  calcul  aussi  simple  ne  ferait  pas  le  compte  de  la 
plupart  des  opérateurs.  Les  uns,  laissant  complètement  en 
dehors  de  leur  statistique  le  groupe  des  cataractes  compli- 
quées, se  borneront  à  dire,  en  pareil  cas,  qu'ils  ont  obtenu 
97  p.  100  de  succès,  sans  entrer  dans  plus  de  détails. 

Déjà  cette  manière  de  procéder  mérite  un  reproche  sérieux, 
c'est  de  laisser  croire  à  la  plupart  des  médecins  que  l'extrac- 
tion du  cristallin  cataracté  est  une  opération  des  plus  inno- 
centes, qui  doit  réussir  presque  à  coup  sûr,  tandis  qu'en  réa- 
lité, par  suite  de  l'existence,  beaucoup  plus  fréquente  qu'on 
ne  le  croit,  de  complications  oculaires  ou  autres,  les  échecs 
ne  sont  pas  absolument  rares. 

D'autres  opérateurs  établissent  leurs  statistiques  d'une  ma- 
nière encore  plus  ingénieuse.  Le  procédé  est  d'ailleurs  fort 
simple,  comme  on  va  le  voir  : 

Les  vingt-cinq  cataractes  compliquées  ont  donné  cinq  insuc- 
cès. Ces  insuccès,  on  les  élimine,  sans  en  parler  d'ailleurs, 
en  se  donnant  à  soi-même  pour  raison  qu'on  ne  saurait  impu- 
ter à  la  méthode  opératoire  ou  aux  pansements  en  usage,  des 
échecs  qui  sont  âien  probablement  la  conséquence  des  compli- 
cations plus  ou  moins  graves  dont  s'accompagnent  les  cata- 
ractes. Par  contre,  on  enregistre  chaquô  guérison  avec  une 


satisfaction  d'autant  plus  vive  que  le  succès  était  moins  cer- 
tain. Il  en  résulte  qu'en  fin  de  compte,  sur  cent  vingt-cinq 
opérations,  il  se  trouve  n'y  avoir  que  trois  insuccès,  c'est-à- 
dire  2,5  p.  100. 

En  résumé,  trois  opérateurs  placés  dans  les  conditions  que 
je  viens  de  spécifier,  avoueront,  suivant  la  manière  dont  ils 
auront  dressé  leur  statistique  : 

Le  premier,  environ   6,b  p.  100  d'insuccès. 
Le  second       —       3    p.  100  — 
Le  troisième    —        2,5  p.  100  — 

En  réalité,  la  seule  manière  de  procéder,  absolument  cor- 
recte et  à  l'abri  de  toute  critique,  la  seule  aussi  véritablement 
instfuctive,  est  celle  qui  consiste  à  enregistrer  toutes  les  opé- 
rations, sauf  à  indiquer  pour  cliacune  d'elles  les  particularités 
et  les  complications  relatives  soit  à  l'état  local,  soit  à  l'état 
général.  C'est  la  conduite  quej'ai  cru  devoir  tenir  en  dressant 
le  tableau  qui  termine  ces  leçons  et  résume  nos  opérations 
de  1881. 

Je  n'ai  pas,  d'ailleurs,  la  prétention  de  vouloir,  avec  cin- 
quante-cinq extractions  de  cataracte,  établir  la  supériorité 
d'un  procédé  opératoire  ou  d'un  méthode  de  pansement;  j'ai 
seulement  voulu  montrer  que  la  chirurgie  oculaire,  contraire- 
rement  à  une  opinion  assez  répandue,  pouvait  être  pratiquée 
dans  les  grands  hôpitaux  avec  les  mêmes  chances  de  succès 
que  dans  les  cliniques  libres  ou  les  Instituts  oplitalmiques  les 
mieux  tenus. 

L'hôpital  Saint-André  de  Bordeaux,  dans  lequel  se  trouvent 
la  plupart  des  Cliniques  de  la  Faculté,  compte  plus  de  600  lits 
et  doit  suffire  pour  les  maladies  aiguës  et  les  affections  chi- 
rurgicales, aux  besoins  d'une  population  de  120,000  âmes. 
Les  enfants  au-dessous  de  15  ans,  les  varioleux  et  les  femmes 
syphilitiques  en  sont  seuls  exclus.  Aussi  l'administration 
se  voit-elle  parfois  obligée  de  placer  des  couchettes  supplé- 
mentaires. 

Néanmoins,  pendant  cette  première  année,  pas  un  seul  fait 
de  contagion  ne  s'est  produit  dans  notre  clinique,  bien  que 
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les  li^s  aient  été  constamment  occupés,  et  que  nous  soyons 
obligés  d'admettre  dans  nos  salles  des  malades  atteints 
d'ophtalmie  granuleuse,  ou  même  purulente.  Dans  le  seul  cas 
où  nous  ayons  eu  à  déplorer  la  perte  d'un  œil,  il  est  certain 
que  l'opérée,  atteinte  de  blépharo-conjonctivite  lacrymale 
chronique,  s'est  infectée  elle-même. 

Nous  n'avons  eu,  en  définitive,  qu'un  échec  complet  sur 
57  opérations.  C'est  une  série  heureuse  et  je  me  garderai 
bien  d'en  conclure  à  une  proportion  habituelle  de  2  p.  100 
d'insuccès. 

Je  m'estimerai  fort  heureux  si,  pour  l'année  1882,  sur  un 
chiffre  d'opérations  à  peu  près  double  de  celui  de  l'année  pré- 
cédente, la  proportion  ne  dépasse  pas  4  à  5  p.  100. 

J'ai  rangé  dans  les  demi-succès  les  résultats  opératoires 
permettant  aux  malades  de  se  conduire  seuls,  et  même  de  se 
livrer  à  certains  travaux  n'exigeant  pas  une  acuité  visuelle 
supérieure  à  1/10. 

Il  eut  été  assurément  désirable  de  pouvoir  exprimer  le 
chiffre  de  l'acuité  visuelle  en  fracMons  de  l'unité.  La  chose 
a  été  matériellement  impossible,  et  cela  pour  plusieurs  rai- 
sons . 

La  première,  c'est  que  les  malades  quittent  le  service  trop 
peu  de  temps  en  général,  après  leur  opération,  pour  qu'il  soit 
possible  de  déterminer  méthodiquement  l'état  de  la  vision. 
Presque  toujours,  il  existe  à  ce  moment  un  peu  de  photopho- 
bie due  à  un  certain  degré  d'hypérémie  de  la  conjonctive  ou 
de  l'iris,  et  souvent,  le  champ  pupillaire  n'est  pas  encore 
complètement  débarrassé  de  débris  corticaux  destinés  à  se 
résorber.  D'un  autre  côté,  l'astigmatisme  cornéen  qui  suc- 
cède si  fréquemment  à  l'opération  de  la  cataracte,  est  parfois 
extrêmement  marqué  pendant  les  premières  semaines,  et  con- 
duit à  des  résultats  absolument  erronés,  si  l'on  se  borne  à 
mesurer  l'acuité  en  faisant  seulement  usage  de  verres  sphéri- 
ques. 

Mais  la  principale  raison  qui  s'oppose  à  une  détermination 
rigoureusement  exacte  du  chiffre  de  l'acuité  visuelle,  même 
chez  les  opérés  quivienaent  nous  retrouver  au  bout  d'un  cer- 
tain temps,  c'est  que  la  plupart  —  les  quatre-cinquièmes  au 
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moins,  —  ne  savent  pas  lire!  Pour  les  cataractes  de  la  région 
des  Landes  en  particulier,  je  n'exagère  rien  en  disant  que 
la  proportion  des  illettrés  est  au  moins  de  90  p.  100. 

Je  reste  confondu  d'admiration  devant  les  statistiques  pu- 
bliées par  certains  opérateurs,  et  dans  lesquelles  l'acuité 
visuelle  de  tous  les  opérés  de  cataracte,  sans  exception,  est 
notée  à  un  vingtièïiie  i)vès\  J'&yone  qu'une  pareille  habileté 
me  fait  défaut;  mais  ce  que  je  puis  aflirmer,  du  huitième  au 
quinzième  jour  d'une  extraction  de  cataracte,  en  basant  mon 
appréciation  sur  l'examen  de  l'œil  et  sur  les  réponses  des 
malades,  assez  bons  juges  en  pareille  matière,  c'est  que  l'opé- 
ration a  lien  réussi,  n'a  réussi  qu'à  moitié  ou  bien  a  complète- 
ment échoué. 

De  tous  les  accidents  immédiats  dont  il  est  fait  mention 
dans  notre  tableau  statistique,  le  [)rolapsus  du  corps  vitré  est 
de  beaucoup  le  plus  fréquent  :  une  fois  sur  cinq  opérations. 
La  blessure  de  l'iris  par  le  couteau  pendant  la  section  du  lam- 
beau, est  dans  une  proportion  moitié  moindre  :  une  fois  sur 
dix.  C'est  encore  beaucoup  trop,  bien  que  la  chose  soit  sans 
grande  importance. 

La  fréquence  de  ces  accidents  était  la  conséquence  de  la 
section  très  périphérique  que  j'ai  pratiquée  pendant  presque 
tout  le  cours  de  l'année  1881.  Cette  fréquence  est  devenue 
beaucoup  moindre  depuis  que  j'ai  reporté  le  lambeau  un  peu 
plus  en  avant. 

Les  épanchements  de  sang  dans  la  chambre  antérieure  se 
sont  montrés  fréquemment  à  la  suite  dé  la  section  du  lambeau 
ou  de  l'excision  de  l'iris,  mais  sans  uvoir  de  conséquences 
fâcheuses. 

Comme  accidents  graves  : 

Deux  extractions  au  crochet  et  une  à  la  curette,  néces- 
sitées delix  fois  par  le  prolapsus  du  corps  vitré,  une  fois  par 
une  sub-luxation  préexistante  du  cristallin. 

Trois  cas  de  projection  brusque  du  cristallin  par  suite  des 
efforts  des  patients. 


—  218  — 


Les  accidents  cmsécutifs  ont  été  relativement  rares. 

Quelques  iritis  sans  gravité,  dues  ;i  la  présence  de  débris 
corticaux  ou  à  l'action  du  froid. 

Cinq  cas  d'irido-cyclite  reconnaissant  pour  cause  :  un  re- 
froidissement, une  conjonctivite  chronique,  un  traumatisme 
de  l'iris,  un  enclavement  de  cette  m  îmbrane,  l'extraction  d'une 
cristalloïde  opaque  à  l'aide  de  pinces  capsulaires.  Quatre  fois, 
ces  irido-cyclites  ont  amené  des  occlusions  pupillaires  com- 
plètes ou  incomplètes  pour  lesquelles  deux  iridotomies  ont 
été  pratiquées  avec  succès. 

Deux  cas  d'hyalitis  légères  consécutives  à  la  perte  d'une 
certaine  quantité  de  corps  vitré. 

Un  cas  de  panophtalmite  chez  une  opérée  atteinte  de  dacryo- 
cjstite  chronique. 

Une  suppuration  partielle  du  sommet  du  lambeau,  pour  la 
nîème  cause,  avec  acuité  visuelle  néanmoins  très  satisfai- 
sante. 

Un  seul  cas  de  cicatrice  cystoïde  (très  peu  saillante),  par 
suite  d'un  léger  enclavement  de  l'iris.  Le  malade  n'en  éprouve 
aucune  géne. 
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